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FOREWORD 


This publicationis atranslation of ''Annuaire Hydrologique - Versant 
des Baies James et d'Hudson - 1949-1963"! which was compiled and pub- 
lished in French by the Water Branch, Quebec Department of Natural 
Resources and was prepared in co-operation withthe Quebec Water Branch 
for the convenience of users more familiar with English terminology. 


The survey of streamflow and water level data covering most of 
the Province of Quebec originally was carried out by predecessors of the 
Inland Waters Branch inco-operation withprovincial and other agencies. 
During 1963 and 1964, however, this activity was taken over by the Quebec 
Water Branch which now collects and publishes hydrometric data for 
Quebec. 


This publication is a compilation of available discharge data for 
rivers in Quebec draining to Hudsonand James Bays. Although the major - 
ity of these data were collected by agencies of the Quebec government and 
are being published for the first time by the Quebec Water Branch, data 
for some of these streams were collected and publishedin Water Resources 
Papers of the Federal Agency. However, some of the data have been 
revised in light of better definition of water level-discharge relationships 
or have been extended as the result of subsequent review and are repub- 
lished herein, 


The discharge data not previously published together with the revi- 
sions to previously published data have been developed by the Quebec Water 
Branch and enquiries pertaining tothem should be addressed to Director 
General, Water Branch, Department of Natural Resources, Quebec, P.Q. 
Enquiries pertaining to data published in Water Resources Papers should 
be addressed toDirector, Inland Waters Branch, Department of Energy, 
Mines and Resources, 588 Booth Street, Ottawa 4, Ontario. 
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INTRODUCTION 


This publication contains the results of 
hydrometric surveys conducted prior to 1964 on 
Quebec rivers tributary to James Bay and 
Hudson Bay. 


During the period 1949 to 1963, nine 
discharge stations and two water level stations 
were placed in service and maintained by the 
then Federal Water Resources Branch and the 
provincial authorities. The data at these 
stations were published in Water Resources 
Papers of the Federal Branch which had the 
responsibility for publishing the data. Effective 
April 1, 1963, however, the provincial authorities 
assumed complete responsibility for the stations. 


In addition to the previously mentioned 
stations, the provincial authorities retained 
consulting engineers during the period 1959- 
1961 to establish a network of nineteen stations 
in the Eastmain, Grande Riviére and Grande 
Riviére de la Baleine Basins. In 1961, the 
Provincial Water Branch took over operation 
of this latter network and added another ten 
stations, five of which are in the Petite Riviére 
de la Baleine Basin. 


A detailed analysis of certain hydrological 
characteristics has made it possible to estimate 
discharges for some periods where there was 
a lack of basic data andin some cases, torevise 
data previously published, The data herein 
include all the discharges and water levels for 
the period 1949 to 1963 in the James Bay and 
Hudson Bay region with the exception of three 
stations on the Harricana, Bell (at Senneterre) 
and Megiscane Rivers for which data are 
published only in Water Resources Papers. 


On page 200 are listed the stations for 
which discharges were previously published in 
Water Resources Papers but for which revised 
data are published herein. Shown for each 
station is the name under which it was pre- 
viously published and the specific numbers of 
the Water Resources Papers in which it 
appeared. Also given is the respective station 
number now used and the number previously 
used, 
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Data subsequent to December 1963 will 
be included in the regular annual hydrological 
reports for Quebec. 


GAUGING STATIONS 


At the end of 1963, the gauging station 
network consisted of 32 stations, 29 of which 
were equipped with a recorder and three with a 
manual gauge read once or twice each day. 
Moreover, miscellaneous discharges were 
obtained for three other stations. 


For each discharge station, thereis adirect 
relationship between the water levels and the 
corresponding discharges. This relationship 
is used to calculate the daily discharges at the 
station using the water levels recorded at the 
station as basic data. The relationship is 
defined by discharge measurements. During the 
winter period, the relationship breaks down for 
certain periods due to the presence of ice in the 
channel or at the control section. Regular 
discharge measurements are made each winter 
to determine these backwater effects, making 
possible the calculation of the discharges for 
these periods, 


WATER LEVEL STATIONS 


The hydrometric network includes six 
water level stations on principal lakes in the 
region. Three stations are equipped witha 
manual gauge read once daily while the three 
others, equipped with water levelrecorders, are 
operated during certain periods of the year. 
At the last-mentioned three stations, water 
level observations have been made irregularly 
between the periods of recording. 


THE DATA 
The map presented at the beginning of this 
publication shows the site of each of the hydro- 


metric stations. 


The presentation of the hydrometric 
stations in this publicationis ina southtonorth 


order beginning with main stem stations of the 
stream and followed by its tributary stations. On 
each main stem, the stations are listedin a 
downstream to upstream order. On tributaries, 
the stations are aiso classified in a downstream 
to upstream order beginning with the most 
downstream tributary. 


Discharge Stations 


For each station, the following information 
is given: 


1. The official name of the station. 


2. The station number. 


a) The first two figures indicate the 
hydrographic region. 
b) The following two figures identify the 


drainage basin of the main stream. 
c) The last two figures indicate the 
particular number of the station 
situated within this drainage basin, 


3. The size of the drainage area in square 
miles to three significant figures. These 
areas have been determined using the most 
recent maps, but are subject to revision 
when more detailed maps become available. 


4, The year the station was put into service, 
that is, the beginning of continuous recording 
of the water levels. In some cases, 
discharge measurements have been made 
before the start of systematic collection of 
the water levels. 


5. The equipment used to obtain the water level 
data; recording or manual gauge. 


6. The nature of the daily discharges, either 
natural or regulated. The discharges 
published in the present report are natural, 
unaffected by human activities, 


7. The daily discharges for the calendar year 
are given in cubic feet per second (cfs) to 
three significant figures. Moreover, the 
monthly mean discharges, daily maximum 
and minimum, and the monthly coefficient 
of discharge also are indicated for each 
month. The monthly coefficient of 
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discharge expresses the relation between the 
monthly mean discharge and the annual mean 
discharge. 


The explanation of the symbols used in the 
tables is as follows: 


* - A discharge measurement was made 


on this date. 


The start or the end of a period when 
the water levels have been affected by 
backwater due to presence of ice. 


The days for which the discharges 
have been determined by interpolation 
in the absence of water level records. 


The start or the end of a period for 
which the discharges have been 
determined by comparison with the 
flow of an adjacent river. The symbol 
is used on the first day of each month 
when these conditions exist for 
consecutive months. 


The start or the end of a period for 
which the discharges have been 
estimated. This symbol is used on the 
first day of each month when these 
conditions exist for consecutive months, 


Regarding the two last paragraphs, if 
during any month, more than four daily 
discharges are estimated or obtained by 
comparison, the value of the monthly mean 
discharge is considered estimated. 


8. Following the tabulation of the daily 
discharges, a summary is given of the 
main characteristics of the discharges 
for the current year and for all the years 
recorded, that is: 


a - the mean 
b - the daily maximum and minimum 


c - the instantaneous maximum and 
minimum 


The number of years of record corresponds 
to the number of calendar years of complete 
data. 


Near the bottom of the page, the footnotes 
summarize: 


a) 


b) 


c) 


recapitulation of the periods when there 
was backwater effect, interpolation, 
estimates or comparison. 


the limits outside of which the dis- 
charge values are obtained by 
extrapolation, 


precision of the daily discharges: a 
general estimate of the quality of the 
data is defined in the following terms: 


i) excellent - probable error less 
than 5% 


ii) good - probable error between 5% 
and 10% 


iii) fair - probable error between 10% 
and 15% 


iv) poor - probable error more than 


15% 


It may be that some of the daily discharges 
have a probable error exceeding 20%; if 
this is the case, the discharges are 
considered estimated (E). 


d) When it is necessary, other particulars 
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pertaining to the data available are indicated. 


Water Level Stations 


The information given for each station is 
similar to that for discharge stations, that is, 
the official name and number for each station, 
the year it was placed in service and the type of 
gauge used. 


The daily water levels are expressed in 
feet and referenced to an assumed elevation 
of a local bench mark. In some cases, the 
symbol "'I'' is used to identify water levels that 
have been calculated by interpolation. Shown 
for each month are the mean and the daily 
maximum and minimum water levels. 


Following the table of daily water levels 
is a summary of the main data for the current 
year and for all of the years recorded, that is 


a) the mean 
b) the daily maximum and minimum 


c) the instantaneous maximum and 
minimum 


Near the bottom of the page, footnotes 
indicate the number and assumed elevation of 
the bench mark and, if necessary, any other 
particulars related to the data collected. 
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NOTTAWAY 
AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1956 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


17 -- -- -- -- 
18 -- -- -- -- 
19 =- -- -- == 


48,800* 


= 


} 


NOTES: 
* - Discharge measurement. 


Accuracy of records: good. 


NOTTAWAY 


AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1958 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


oi MARCH 


12 


7 


50,300* 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


NOTTAWAY 


AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


— 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


serrenoen| OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


82,000* 


NOTES: 
* - Discharge measurement. 


Accuracy of record: good. 


NOTTAWAY 


AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1969 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
dh N ] 
1 24,000F 16,300E 13,190E ai = = ae a 54,400E 40,500E 31, 700E 27,000E 
2 234500 16,200 13,000 == =e) a aS <i 53,900 40,200 31,500 26,700 
3 237209 16,000 13,000 = aS SS oa = 53,500 40,200 31,500 264500 
4 22,900 15,800 12,900 —— ee ee = = 52,890 401200 31,400 26,200 
3} 22,500 15,700 12,800 i == a= == == 52,200 40,200 31,300 26,000 
6 22,200 15,600 12,800 ao By 5 =o Tale 51,700 40,200 31,200 25,700 
if 22,000 15,500 12,700 = <5 == == == 50,500 40,200 31,000 257400 
8 21,800 15,409 12,600 == ss a —= == 50,000 40,200 30,900 25,200 
9 215499 15,300 12,500 SS aS a= a —— 49,600 40,100 30,900 25,000 
19 21,900 15,200 12,400 aaa a> a> mS oo 49,200 40,000 30,800 24,800 
yet) 20,800 15,100 12,300 ee aes 115,000* == oS 48,700 39,700 30,400 24,600 
12 20,500 149090 12,200 == =< == == == 48,300 39,500 30,300 24,400 
13 20,390 14,800 12,200 = = =a == =- 47,900 39,900 30,100 24,100 
14 20,000 14,700 12,100 == — ae io == 47,500 38,500 30,000 23,900 
15 19,800 14,600 12,100 ae ose os = 67,900 47,200 38,000 30,0008 23,700 
16 19,609 14,590 12,000 ae a = == 67,600 46,800 37,700 29,900 23,500 
17 19,300 144400 11,900 =< =< = -- 67,900 46,300 37,000 29,800 23,200 
18 19,090 14,300 11,900 a = == 50,900* 66,800* 45,900 36,700 29,700 23,000 
19 18,800 14,200 11,900 Se a= aS as 65,700 45,800 36,000 29,600 22,800 
20 18,690 14,100 11,800* —— —— — == 64,300 45,700F 35,800 29,500 22,600 
21 18,309 14,000 11,800 ae as == as 63,600 45,500 35,300 29,300 221300 
Me 18,900 13,900 11,700 ae i ad = 635400 45,090E 35,000 29,000 22,000 
23 17,8090 13,800 11,700 —— ns a 5 62,600 44,500 34,500 28,700 21,800 
24 17,690 13,709 11,600 SS aS aS 2S 615400 43,800 34,000 282500 21,600 
25 17,400 13,700*% 11600 ies se ae —— 69,300 42,500 33,700 28,300 21,5400 
26 17,200 13,500 11,500 See ra we es 59,000E 42,000 33,200 28,100 21,200 
27 17,000* 13,400 11400 a == = cata 57,500 42,000 33,000 28,000 21,000 
28 16,800 13,300 11,400 aa = mS. a 56,800 41,500 32,500 27,700 20,800 
29 16,700 13,209 11,300 a == = == 56+100 42,000 32,500 27,500 20,500 
30 161600 == 11,300 aS eae a —— 55,700 40,800 32,000 27,300 20,7200 
hl 16,500 2S 1L,200E SS ao a aa 55,000 7 31,900 = 20,000 
MEAN 19, 700E 14,700E 12,100E —= —— -- -- = 47,300E 37,000E 29,800E 23,500E 
MAX. 24,000E 16,300E 13,100E = a eos aS == 54,400E 40,500E 31, 700E 27,000€ 
MIN. 16,500E 134200E 11,200E£ —= -= == -- -- 40,800E 31,900E 27,300E 20,000E 
HE BE 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN -- 
MAXIMUM 115,000 cfs on June 11 


MAXIMUM INSTANTANEOUS == 


MINIMUM 11,200E cfs on March 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS cai 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to March 31 and from November 15. 

E - Estimated to March 31, August 26 to September 20 and from September 22. 
Stage discharge relation is extrapolated above 115,000 cfs and below 24,000 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Seven discharge measurements were made from 1956 to 1959. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 133 and 137 (Station No. 3AD-1). 


NOTTAWAY 


AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DATLY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


; - Sxcthae ip 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
- + { ai! i 
1 20,000 141600 10,900 8,900 25,000€ 72,000E | 42,5001 23,900 19,800 39,300 38,700 36,100E 
2 19,800 14,400 10,800 3,800 27,500 71,000 41,0001 234300 19,890 401700 38,000 36,000 
3 19,600 14,200 10,700 3,700 31,000 70,000 40,5001 23,300 20000 42,300 38,200 35,700 
4 197400 14,100 10,700 8,650 33,500 69,000 39,6001 23,100 20,900 43,600 39,100 35»400 
5 19,200 14,000 10,600 8,650 36,500 68,000 39,000! 23,009 21,800 44,100 40,700 354200 
6 19,000 14,000 10,600 8,600 41,000 67,000 38,2001 22,600 224400 454400 41,600 35,000 
7 18,800 13,800 10,500 8,600 46,000 66,000E | 36,900 22,200 234600 46,200 42,200 34200 
8 18,600 13,600 10,400 8,590 51,000 65,800 361400 22,000 241400* | 46,900 42,700 33,800 
9 18,400 13,400 10,300 8,450 55,500 64, 5001 35,800 21,500 25,300 47,100 43,500 33,500 
10 18,200 13,300 10,300 8,450 60,000 64,0001 34,800 21,190 26,100 47,000 43,300 33,000 
11 18,000 13,100 10,200 8,400 64,000 64,0001 34400 21,000 27,200 47,000 424500 32 +600 
12 17,800 13,000 10,100 8,350 67,000 63,5001 33,500 29,900 28,100 46,800 42,300 32,000 
13 17,600 12,800 19,000 8,300 71,000 63,000* | 32,700 21,000 28,200 46%300 42,200 31,500 
14 17490 12,600 9,980 8,250 73,000 62,5001 31,890 20,300 281390 47,300 41,600E | 30,800 
15 17,200 12,500 9,920 8,200E 74,000 62,0001 30,800 20,000 29,000 46,700 41,000 30,000 
16 17,000 12,400 9,850 8,200: 75,500 61,0001 30,300 20,000 29,800 46,800 40,500 29,800 
17 16,800 12,300 9,820 8,300 76,500 59,0001 291900 197500 301900 461200 39,800 29,000 
18 16;609* | 12,200 9,770 8,500 77,500 57,5001 | 29,600 19,100 32,100 46,100 394500 28,500 
19 16,400 12,900 9,690 8,990 78,000 56,0001 29,099 19,100 33,800 45,700 39,200 28,000 
20 16,200 11,800 91649 9,400 79,000 54,6001 | 28,800 19,100 35,100 454300 39,000B | 274500 
21 16,000 11,700 91600 19,200 79,000 53,5001 28,300 18,900 36,300 44,700 38,700 27,000 
22 15,800 11,600 9,570 10,800 791500 52,000! 27,900 13,800 371200 43,900 38,300 26,300 
23 15,800 11,500 9,540* | 11,800 79,500 50,5001 279400 18,700 37,500 424900 38,000 25,800 
24 15,700 11,500* 9,500 13,000 79,000 49,5001 27,000 18,700 37,400 42,400 37,700 25,200 
25 15,500 11,400 94420 14,500 78,500 48,5001 26,800 18,800 36,900 41,700 37,500 24,700 
26 15,400 11,300 9,380 16,500 78,000 47,5001 | 26,200* | 18,900 36,900 41,500 37,000 24200 
27 15,200 11,200 9,300 18,200 77,500 46,5001 | 25,600 19,100 36,800 41,300 365900 23,500 
28 15,000 11,100 9,220 19,300 75,500 45,0001 | 25,400 19,200 37,000 40,700 36,700 23,000 
29 14,990 -- 9,150 21,000 75,000 44,0001 254100 19,400 37,200 40,500 36,500 22,300 
30 144800 -- 9,080 22,500B | 74,000 431300! | 25,100 19,600 37,600 39,800 364300 21,500 
Wieck) 14,700 -- 8,990 -- 73,000 -- 24,500 19,700 -~ 39,100 -- 21,000E 
MEAN 17,100 12,700 9,920 11,000F | 64,200E | 58,700E | 31,800 20,500 29,900 44,000 39,600E | 29,400E 
MAX. 20,000 14,600 10,900 22,500E | 79,500E | 72,000E | 42,5001 | 23,900 371600 47,300 43,500 36,100E 
MIN. 14,700 11,100 8,990 8,200E | 25,000E | 43,3001 24,500 18,700 19,800 39,100 36,300F | 21,000E 
M.F.C. 2555 -411 2321 355 2.082 1.902 1.029 2664 +969 1.427 1.285 -953 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 30,800 cfs 30,800 cfs 
MAXIMUM 79,500E cfs on May 23 115,000 cfs on June 11, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS == eS 


MINIMUM 8,200E cfs on April 16 8,200E cfs on April 16, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- -- 


NOTES: 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 30 and from November 20, 

I - Interpolated. 

E - Estimated April 15 to June 7 and from November 14. 

Stage discharge relation is extrapolated above 115,000 cfs and below 24,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 137 and 140 (Station No, 3AD-1). 


NOTTAWAY 


AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER ocroser | Novewser l eeceueen 
= | r 
1 21,000 14,500 12,600 9,750 58,000 104,000E 54,400 28,000 29,500 27,500 25,100 17,300E 
2 20,500 14,400 12,500 9,660 62,600 108,000 52,600 27,500 29,900 27,500 25,100 17,000 
3 20,000 14,300 12,400 9,570 66.4200 112,000 50,800 27-500 29,700 27,200 24,800 16,800 
4 19,8090 14,200 12,200 94480 68,700 115,000 49,500 27,800 29,300 26,500 23,700 16-700 
5 19,400 14,100 11,700 95420 69,900 116,000 47,300 28,200 28,900 26,4300 23,700 16,500 
6 19,000 14,000 11,400 9,390 71,100 116,000 45,600 28,600 28,500 25,900 23,300 16,300 
if 18,700 13,4900 11,200 9,390 71,600 115,000E 44,300 29,000 28,300 251600 22,800 16-100 
8 18,200 13,700 11,100 94510 72700 113,000 43,100 29,600*% 28,100 254300 22,400 16,000 
9 18,000 13,500 11,000 9,900 73,600 110,000 42,800 29,700 28,200 25,100 22,000E 15,700 
19 17,800 13,300 10,900 10,100 75,300 106,000 41,200 29,800 28,200 25,100 21,900 15,600 
11 17,400 13,200 10,800 10,800 77,700 103,000 40,100 29,900 28,500 25,100 21,700 15,400 
12 17,000 13,100 10,700 11,500 79,800 98,800 39,100 30,000 28,700 25,600 214400 15,300 
| 13 | 164800 134109 10,600 12,900 82,700 95,400 38,100 30,200 29,100 25,200 21,000 15,200 
14 14,500 12,900 10,500 12,700 84,100 91,000 37,100 30,800 29,700 25,100 20,800 154100 
15 | 16,100 12,900 10,500 13,500 85,400 88,300 36,600 30,500 29,900 25,4100 20,500 15,000 
16 16,000 12,900 10,400 14,500 87,000E 85,100 36,500 30,600 29,800 25,100 20,2008 14,900 
La 15900 12,900 10400 15,500 88,500 82,800 35,800 30,700 29,600 25,300 20,000 14,800 
18 15,800* 124900 10,400 16,500 90,000 79,700 354300 31,300 29,700 25,100 19,900 14,800 
19 15,700 12,900 10,200 17,500 91,000 78,100 34,500 31,500 30,000 254400 19,700 14,700 
20 15-600 12,900 10,200 18,500 92,000 754400 33,500 31,400 29,900 26,000 19,500 14600 
ra! 15,500 12,900* 10,200 20,000 93,500 73,300 33,400 31,100 29,800 26,000 19,200 14,500 
22 15,500 12,900 10,100 22,500 95,000 71,100 32700 30,000 29,500 26,000 19,000 14400 
23 15,400 12,900 10,100 24,800 96,000 69-400 31,800 29,600 29,500 26,500 18,700 14,300 
24 154300 12,700 10,100 26,500 97,500 67,500 30,900 294400 294400 26,500 18,500 14,100 
25 15,200 12,700 10,100 2843008 98,500 65,400 30.400 29,600 29,300 26,500 18,300 13,900 
26 15,000 12,700 10,000 30,800 99,500 63,300 29,800 29,500 29,300 26,100 18,200 13,800 
27 14,900 12,600 10,000 34,500 100,000 61,500 29.700 294600 28,800 26,000 18,000 13,600 
28 14,800 12,600 9,960 40,500 100,000 59,500 29,000 29,800 27,900 26,000 17,900 13,500 
29 14,700 -- 9,930 46,100 100,000 57,800 28,500 29,400 27,500 25,900 17-700 13,300 
30 14,600 == 9,870 52,300 102,000 56,100 28,500 29,000 271400 25,500 17,500 13,100 
31 14,500 —< 9,840* == 103,000 —— 284500 28,800 — 25,100 a 13,000E 
MEAN 16,800 13,300 10,700 18,800 84,900E 87,900E 37,800 29,600 29,100 25,800 20, 800E 15,000E 
MAX. 21,000 14,500 12,600 52,300 103 ,000E | 116,000E 54,400 31,500 30,000 27,500 25,100 17,300E 
MIN. 14,500 12,600 9,840 9,390 58,000 56,100 28,500 27,500 27,400 25,100 17,500E 13,000E 
M.F.C. 2514 ~406 2328 577 2.602 22694 1.157 2907 -890 e791 635 2459 
al | 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 32,600 cfs 31,700 cfs 
MAXIMUM 116,000E cfs on June 5 and 6 116,000E cfs on June 5 and 6, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- a= 
MINIMUM 9,390 cfs on April 6 and 7 8,200E cfs on April 16, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- as 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 25 and from November 16. 

E - Estimated May 16 to June 7 and from November 9 

Stage discharge relation is extrapolated above 115,000 cfs and below 24,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 140 and 143 (Station No. 3AD-1) 


NOTTAWAY 


AT HEAD OF SOSCUMICA LAKE 


STATION NUMBER 080701 


DRAINAGE AREA - 22200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 
GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 
DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 ee 
JANUARY | ea MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER Beane 
T 5 + 
l 12,800 8,800 8,060 7,800 34,000 51,200 56,000 41,500 3475001 26,600 18,900 20,500E 
2 12,600 8,750 8,050 7,790 35,800 51,300 55,800 41,300 33,9001 26,000 19,200 20,800 
3 12,400 8,750 8,040 7,790 37,600 51+400 55,400 40,900 33,0001 25,700 19,500 21,000 
4 12,200 8,700 8,040 7,780 39,200 512400 55.400 40,800 32.5001 25,100 18,900 21,300 
5 12,000 8,650 8,030 7.780 402800 51,400 55,100 40,600 32,0001 24,700 18,800 21.700 
6 11,800 8,600 8,020 Ty7T70 42,500 51,600 54,700 40,400 31,6001 24,500 18,600 22,000 
7 11,600 8»600 8,020 7.790 43,000 51.600 54,700 40»400* 31,0001 24,000 18+400 224200 
8 11.500 8,550 8,010 7,800 445400 51600 54,400 40,2001 30,5001 23,500 18,400 224400 
9 11,400 8,500 8,000 7¥820 45,700 51,700 53,500 40,0001 30+400* 234100 18,400 22,600 
10 11,200 84450 8,000 7,840 46,400 51,300 53,200 39,5001 29,900 22,900 185400 22,800 
1l 11,000 8,400 7,990 7,870 47,200 50,300 53,200 39,0001 29,600 22,900 18,400 22,900 
12 10,800 84400 77980 7,900 47,800 49,600 52,100 38,5001 29,700 224400 18,700 23,000 
13 10,700 8,350 7,980 8,000 48,600 48, 300 51,600 38,0001 29»600 22,000 19,200 23,000 
14 10,600 8,350 7,970 8,200 50,600 47,800 50,800 37,7001 297400 21,800 19,300E 23,000 
15 10400 8,300 7,960 8,500 51,800 46,600 50,200 37,500! 29,300 21,200 19,200B 23,000 
16 10,300 8,250 7,950 9,100 51,700 45,600 49,800 37,4001 29,700 21,7200 19,100 22,800 
ler f 10,200 8,250 7,950 10,000 50,700 45,000 49,500 37,3001 30,300 21,000 19,000 22,500 
18 10,000 8,200 79940 10,900 50,200E 44,400 49,500 37,2001 30,400 20,800 19,000 22,300 
19 9,900 8,200 77940 12,500 50,000 43,800 49,500 37,2001 31,000 20,600 19,000 224900 
20 9,800 8,200 75930* 14,200 49,900 43,700 49,500 37,4001 30,800 20,600 19,000 21,800 
21 9,750 8,160 73920 15,500 50,000 45,300 49,500 37,800 30,700 20,200 19,100 21,500 
22 95650 84140 Te910 17-200 51,000 47,200 49,400 37-8001 30,800 19,400 19,100 21,200 
eas, 92400 8,110* 7,900 19,500 51,500 49,100 48,800 37,9001 30.800 19,400 19,200 21,000 
24 9-300 8,100 7,880 21,200 51,500 51,400 47.500 37-9001 30,300 19,200 19,300 20,800 
Zo 94150 8,100 7,870 23,000 51,300 53,400 47,000 37,9001 29,600 19-200 19,400 20-400 
26 91040* 8,090 7,860 24-500 51,000 55,500 46,0001 37,9001 294400 19,200 19,500 20,100 
27 9,000 8,080 7,850 26,000 50.500 56,600 45-5001 37,8001 294100 19,200 19,600 19,900 
28 8.950 8,070 74840 28,300 50,300 56,600 44,5001 37,5001 28400 19,200 19,800 19,500 
29 8,900 == 7,830 31,100 50, 700E 56,700 44,0001 37,0001 28,100 19,200 20,000 19,100 
30 8,850 2S 7,820 324008 51.100 56600 43,0001 36,2001 27-600 19,200 20,100 18,800 
31 8,850 —— 7,810 oes 51.100 —s 42,0001 35,5001 aes 19,200 == 18,500E 
MEAN 10,500 8,360 7,950 13,800 47,400E 50,300 50,400 38,500 302500 21,700 19, 100E 21,400E 
MAX. 12,800 8,800 8,060 324400 51,800 56,700 56,000 41,500 34,5001 26,600 20,100E 23,000E 
MIN. 8,850 8,070 7,810 7,770 34,000 43,700 42,0001 35,5001 27,600 19,200 18,400 18,500E 
M.F.C. 2390 312 2296 2515 1.768 1.877 1.880 1.438 | 1.137 811 e712 - 800 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 26,800 cfs 30,100 cfs 
MAXIMUM 56,700 cfs on June 29 116,000E cfs on June 5 and 6, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 57,000 cfs on June 28 at 4 p.m. -- 
MINIMUM 7,770 cfs on April 6 7,770 cfs on April 6, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- Ae 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 30 and from November 15. 

I - Interpolated. 

E - Estimated May 18 to 29 and from November 14. 

Stage discharge relation is extrapolated above 115,000 cfs and below 24,000 cfs 
Accuracy of records: fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 143 (Station No. 3AD-1). 


BELL 
4.8 MI. FROM MATAGAMI LAKE INLET 


STATION NUMBER 080707 


DRAINAGE AREA - 8370 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 

sf if za T r 1 + = 
1 = 5,050E 3,640 3,150 26,800E 51,800 12,200 6,650 | 5,950 6,760 6,320 | 4,230 
2 —— 5,000 3,650 3,220 28,000 56,400 11,900 6,600 5,7101 67670 6,230 4,250 
3 =-= 4,900 37540 3,360 28,700 57,300 11,700 6,690 5,6501 69580 64230 4,300 
4 -- 4,800 3,490 35550 29,600 55,500 10,900 6,780 5,600! 65400 5,980 4,330 
5 —— 4,750 34420 3,800 30,300 50.900 10,400 9,350 5,670! 6,250 5,900 4,360 
5 == 4,700 3,390 3,990 31,100 46,700 9,970 10,600 | 5,730 6,180 5 ,800B8 4,400 
7 == 4,600 3,380 4,020 32,000 42,200 9,540 11,900 | 6,050 6,110 5,610 41400 
8 B= 4,550 3,380* 4,370 33,000 37,700 9,300 12,500 6+830 6,080 5.4901 4,400 
9 == 4,500 3,360 4,680 33,500 34,000 9,080 12,200 7,300 6,050 54401 4,400 
10 = 45450 3,300 5,060 34,400 31,200 9,190 11,200 7,890 6,010 5,360! 4400 
ll — 4,350 34250 5,360 35,000 28,200 9,300 10,300 8,530 6,000 5,280 4,370 
12 Se 4,300E 3,220 6,080 35,500 26,400 94450 94230 8,960 6,080 5,250 4,350 
5S) ee 4,210* 3,200 6,880 36,500 24, 8CO* 9,300 8,680 9,210 6,160 5,180 4,300 
14 == 4,170 34140 7,200 37,000 23,300 9,300 84240 9.210 9,680 5130 | 4270 
15 os 4,090 3,100 8 ,OO00E 38,500 21,600 9,250 8,900*% 9,450 10,800 5,070 4,230 
16 ee 4,070 3,120 8,800 39,500 21,100 97210 9,580 10,200 11,100 4,910 4,180 
er, wy 4,040 3,110 9,600 40,500 19,800 9,050 9,700 10,700 9,620 | 4,830 4,130 
18 a 4,010 39120 10,700 41.900 20,000 8,650 9,580 10,700 9,580 4,790 | 4,080 
19 —— 3,980 3,120 11,800 42,500 19,800 8,440 9,120 10,500 93490 4,720 4,050 
20 a 3930 3,100 12,500 42,700 18,600 8,390 8,460 10,400* 8y760 4,700 4,000 

| | 

21 oe 3,840 3,090* 13,300 42,800E 18,200 8,120 7,830 10,700 8,650 4,660 3,950 
22 ao 3,780 3,060 14,200 42,800* 17,600 7,710 7,450 9,680 8,550 4,640 3.900 
23 oe 3,710 3,020 15,100 42,000 17,200 7,570 6,890 9,210 7,910 4,600 3,850 
24 se 3,660 3,000 16,500 41,300 16,200 72420 6620 9,210 | 7,710 4,550 3,800 
25 25 35630 2+980 17,800 39,800 15,300 7,380 69270 8,760 7,510 4,490 3-750 
26 Se 3,620 21,960 19,100 38,800 14,900 7,320 6,180 8,330 71420 4,430 3,700 
27 == 3,630 27940 21,400 36,900 14,600 6,760 6,150 7,910 7,320 4,350 3,600 
28 a5 3,620 2,900 23,500 35,000 14,300 6,850 65180 7,510 77030 4,310 34550 
29 ar —— 2870 24,500 35,000 13,600 6,890 6,110 7,220 6,760 4,260 3,500 
30 ae AS 2,950 25,800B 35,100 12,800 6,870 6,030 65940 6,670 4,210 35450 
31 eee = 3,040 == 42400 Se 6,780 5,950 = 67490 =o 3,400 
MEAN aS 4,210E 3,190 10,600€ 36,400E 28,100 8,840 8,320 8,190 7,500 5,090 4,060 
MAX. aS 5,050E 3,650 25, 800E 42,800E 57,300 12,200 12,500 10,700 11,100 6,320 4,400 
| MIN. Se 3,620 2,870 3,150 26, 800E 12,800 6,760 5,950 5,600I1 6,000 4,210 34400 


FOR THE YEAR 1962 
MEAN -< 
MAXIMUM 57,300 cfs on June 3 
MAXIMUM INSTANTANEOUS -= 
MINIMUM 2,870 cfs on March 29 


MINIMUM INSTANTANEOUS = 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 30 and from November 6. 

I - Interpolated. 

E - Estimated February 1 to 12 and April 15 to May 21. 

Stage discharge relation is extrapolated above 46,600 cfs and below 8,300 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 140 and 143 (Station No. 3AC -4). 


SE 


4.8 MI. FROM MATAGAMI LAKE INLET 


STATION NUMBER 080707 


DRAINAGE AREA - 8370 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCBARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH | APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| " 
1 34380 2,700 2,370 24390 25,600 18,900 17,700 12,000 14,800 9,650 71690 9, 900E 
2 34350 27680 24360 21410 254600 18,900 18,500 11,700 14,400 94470 81140 9,500 
3 34300 24660 2,330 24490 26,900 18,500 19,100 11,300 13,700 8,940 8,610 9,100 
4 34230 21650 24330 29530 269400 18,100 209600 11,900 134400 8,780 9,230 8,950 
5 3,200 24630 24340 2+610 269809 17,700 21-100 12700 134300 8,610 94120 8,700 
6 3,160 21620 2,370 29640 27,500 17,300* | 20,800 14,700 13,100 8530 9,010 8,500 
7 34120 24600 24370 2 +660 271100 16,700 19,300 17,390 136400 8370 8780 8, 250E 
8 3,090 24580 24400 24730 269200* | 16,200 17,700 17,700 12,800 8.330 8740 8,150 | 
9 3,050 21560 25430 2+800 254300 14,900 16.600 18,100 12,100 8.310 8+ 760 8050 
10 3,030 24540 21440 24880 244300 14,400 17,000 174400 11,600 8,120 8,900 7,930 
11 3,020 24520 24420 21980 232600 14,200 16,800 16,600 11,700 7,970 9,010 71760 
12 3,000 24500 2 +4208 34050 224600 13,100 17,400 154500 11,500 7,850 10,100 7,610 
13 24970 2.490% 2+420* 34200 22,000 12.400 17,200 14,500 14,000 7,770 11,500 7,500 
14 24950 24490 2400 34360 219300 11,800 16,900 14,900 17.800 T9710 12,000 7390 
15 24940 24580 2 +400 3,630 214300 11,200 165600 144300 215500 7+400 12,800 7,350 
16 21920% 24610 2,360 41120 214200 11,000 16,500 13,200 19,700 7,300 12,300 7,180 
17 24900 24540 2,360 51390 214400 10,700 164400 134600 18,300 71240 114900 7,010 | 
18 2,880 24570 24320 6020 21,700 10,600 16,100* | 13,400 17.400 71220 11,700 | 64560 | 
19 2,860 24530 2,320 8990 22,200 11,000 15,4900 13,500 16400 7,030 11,500 | 64460 
20 24850 24500 24290 136400 234000 13,300 154800 14,900 15,500 64850 11,600 6» 380 
ral 24830 24540 24320 16,900 23,200 21,800 15,800 154900 14,600 6,740 11,000 6,300 
22 2,810 24500 24340 18-300 23,000 30,700 15,500 16,100 14,300 66710 10,800 67250 
23 21800 24390 24340 20,100 224400 354600 154200 16300 13,700 6,780 11,100 6170 
24 27780 2 +440 2,300 204500 21,400 35200 14-800 16600 13,300 64740 124100 64110 
25 24770 29410 24290 19,500 20,400 33,700 14200 17-100 13,000 6.780 13,4008 6,950 
26 24760 21420 2,300 18,900 19,500 30» 400 14,000 17,300* | 11,800 67740 12,700F 6,000 
27 24750 24420 24300 19,300 18,500 25,800 13,700 17,100 11,700 7,360 12,100 5+940 
28 21740 29420 24300 21¥500 17,500 234300 13,100 16,800 10,700 7,260 11,500 5,720 | 
29 24730 -- 24310 22-100 16-900 20-500 12,700 16200 10,200 71340 11,000 5,520 
30 2,720 -- 2.310 234300 17.600 18,500 12,500 15,500 9,950 7,530 10400 5,370 
31 2,710 -- 24350 -- 18,100 -- 12,300 15,200 -- 7,630 -- 5,250 
MEAN 24950 24540 2,350 94360 22,600 18,900 16,400 15,100 14,000 7,710 10,600E 7, 190E 
| 
MAX. 3,380 2,700 21440 23,300 27,500 35,600 21,100 18,100 21,500 9,650 134400 9,900E | 
MIN. 24710 | 24390 2,290 21390 16,900 10,600 12,300 11,300 9,950 6,710 7,690 5,250 
M.F.C. Sar 2234 2216 ~862 2.080 1.740 1.510 1.395 1.289 aul 2975 663 
| 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 10,800 cfs 10,800 cfs 
MAXIMUM 35,600 cfs on June 23 57,300 cfs on June 23, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS Ao rac 


MINIMUM 2,290 cfs on March 20 2,290 cfs on March 20, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- oe 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to March 12 and from November 25, 

E - Estimated from November 26. 

Stage discharge relation is extrapolated above 46,600 cfs and below 8,300 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 143 (Station No, 3AC-4). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1949 


T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER | Pe Se DECEMBER 
T T ar i T i == at 
1 — ms ee a -= -- -- -- -- = 14,500 10,700E 
> = a as aS == -- -- -- == = 14,300 10,600 
3 = a= BS — — -- -- -- -- —— 14,300 10,400 
4 rg = = == -- -- -- -- -- -- 14,200 10,300 
5 ee — == eS -- -- -- -- - == 14,300 10,100 
6 = the = ae -- -- -- -- -- 16,100 14,000 10,000 
7 ream = = oo a -- -- -- -- == 16,100 14,200 9,800 
8 =5 = a= te -- -- -- -- -- 16,000 13,600 9,600 
9 ais ais = == -- -- -- -- -- 15,800 134400 9,450 
10 -- -- -- -- aes = = = ate 16,100 13,400 9,300 
Ye dxa — = = a =~ -- oa -- -- 161400 134100 9,180 
12 ee — oe, ime -- -- -- -- —= 16,100 13,100 9,000 
13 es — key as =—~ = -- -- -- 16,300 12,800 8,850 
14 ae a ried -- -- -- -- = = 16,300 12,800 8,700 
15 eee = = = -= -- -- -- -- 16,000 12,800 8,600 
| 16 == _— a = == -- -- -- —— 15,900 12,700 8.450 
17 | iting — = —— z= eee -- -- -- 15,700 12,500 8,320 
18 a is — a -- -- -- -- -—— 15,600 12,500 8,200 
19 = = es = ~~ — -- -- -- 15200 12,1008 8,100 
20 Ae == a= aia -- -- -- -- == 15,100 12,000 8,000 
21 =— = = = —= -- -- -- = 14,900 11,900 71930 
22 xs == = = -- -- -- -- == 14,600 11,800 7,820 
23 5 = — ~ be sate ee! -- -- -- 14,400 11,700 7,800 
24 = = => == -- -- -- -- -- 14,400 11,600 7,750 
25 == ae ms a Se a -- -- -- -- 14,400 11,500 7,650 
26 eas = re = i -- -- -- -- 15,100 11400 7,650 
oF a oS = = -- -- -- =—— ne 14,600 11,200 7,600 
28 == = — ei | -- -- -- — a 14,600 11100 7,500 
29 eee a == es -- -- -- -- == 144400 11,000 7,420 
30 fit = = = —— -- -- -- -- 14,600 10,900 7,350 
31 oo === os = = — 3S =a a 13,800 =e 7+320 
MEAN = “ke = a ian ao — eee == == 12,7700 8,690E 
MAX. a =—_ aon = eee -= -- -- -- -- 14,500 10,700E 
MIN, mee a a — ple -- -- -- -- -- 10,900 79320E 
FOR THE YEAR 1949 
MEAN aa 
MAXIMUM 16,400 cfs on October 11 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- 
MINIMUM 7,320E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- 


NOTES: 


B - Ice effect from November 19. 

E - Estimated from December 1. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Manual gauge read once daily. 


WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. 


GAUGE - MANUAL 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1950 


tal 


STATION IN OPERATION SINCE 1949 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER i and DECEMBER 

| | a a, ol a | 

1 7+220E 54940E 4.650E 3,990E 6+980E -- -- 24,500 10,800 7,950 15,200E| 17,700E 
2 7,200 5,880 41600 3,970 7,680 -- -- 24300 10,500 8,220 15,300 17,500 
3 7+160 5,800 41580 34960 8+600 -- -- 23,800 10,200 7,550 15,800 17,400 
4 74100 5,750 4550 34960 9,940 -- oe 22,4300 94630 7,810 15,800 17,200 
5 7,050 5.700 4,500 34960 10,800 -- -- 224300 92490 7+680 15,800 17,000 
6 7,000 54650 41480 34960 12 000B -- -- 22,000 9350 8,080 15,800 16,900 
7 7,000 54600 45450 35960 13,000 — -- 21,400 94210 7,950 16,100 16,700 
8 64950 5,550 44420 3.960 15,400E -- -- 201900 9,210 71810 15,800 16,500 
9 64900 54500 41400 34950 17.300 -- -- 20.200 8,520 7,9501 16,300 16,300 
10 64850 54450 4,400 34950 20100 -- -- 19,200 8,650 8,080 16,100 16,100 
11 6,800 51400 4,380 34950 21,500 -- -- 18,500 8,380 7,810 16,300 16,000 
12 6,780 5,380 44360 3,950 23,800 -- -- 18,000 7,970 7950 164400 15,800 
3 6.700 54350 49340 34950 25,800 -- -- 17,800 7,970 79150 16,700 15,600 
14 6,650 5 9300 4300 34950 27,800 -- a 17,500 7,840 8,630 164800 15,400 
15 6,410 5.250 44280 3,950 284500 -- 32,000 16,800 6+920 9,600 16,900 15,100 
16 61600 5,200 41250 3,970 29,500 -- 30,900 16,000 61940 10,500 17,200 14,900 
17 6,550 52150 4220 31990 30,300 -- 30.300 15,700 71200 10,800 179400 14,700 
18 6,510 5.100 4+200 4,000 31.500 -- 29.900 154400 7,730 11,000 17,700B| 14,400 
19 64470 54050 4,180 45010 324300 -- 29,100 14,900 7340 11,300 17,800 14, 300 
20 64450 5.000 40160 4,100 -- -- 28 +400 144400 7,600 11,500 17,800 14, 200 
21 61400 41980 41150 41200 a= -- 27,800 13,900 7,5001| 12,700 17,800 13,800 
22 65400 41950 4120 44300 -- -- 26-800 134600 7,340 13,000 17,900 13,600 
23 6 +380 4,900 4,100 45400 -- -- 25,900 13,200 69310 13,300 17,900 13,300 
24 6+320 4,850 4,080 4,600 == -- 264100 12,900 79340 134900 17,900 13,100 
25 6250 41820 4,060 4.750 -- -- 26,100 12,500 7.200 14,400 18,000 12,900 
26 6,200 4800 41040 41980 -- -- 264100 12,500 7,070 14,600 18,000 12,600 
27 64150 4,770 41020 54250 -- -- 26,100 12,400 67940 15200 17,900 12,400 
28 6,100 4,720 4,010 54630 -- -- 26,100 11,800 7+410*| 15,200 17,900 12,100 
29 6,050 -- 4,000 5,900 =e -- 264100 11,500 7,7001 | 15,200 17,800 11,900 
30 6,000 -- 4,000 61400 -- -- 25,900 11,000 7,810 15,100 17,700 11,500 
31 5,980 -- 4,000 -- ne =~ 254400 10,800 -- 15400 =o 11,200 
MEAN 61610E 5,280E 45270E 41330E ae -- -- 16,800 84140 10,800 16,900E| 14,800E 
MAX. 7,220E 59 940E 4,650E 6 +400F -- -- -- 241500 10,800 15,400 18,000E| 17, 700E 
MIN. 5+980E 4,720E 4,000E 3,4950E -- -- -- 10,800 6,310 7,150 15,+200E| 11,200E 

HES ie 
FOR THE YEAR 1950 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- Se 
MAXIMUM 32,300 cfs on May 19 32,300 cfs on May 19, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
B - Ice effect to May 6 and from November 18. 
I - Interpolated. 
E - Estimated to May 8 and from November 1. 


Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs, 
Accuracy of records: 


poor. 


Manual gauge read once daily. 


3,950E cfs, April 9 to 15 


3,950E cfs, April 9 to 15, 1950 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 115 (Station No. 3AB-1). 


WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. 


GAUGE - MANUAL 


DAILY DISCHARGE IN 


12 


CUBIC FEET PER SECOND FOR 1951 


STATION IN OPERATION SINCE 1949 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JU AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
be | + 
1 == == ead == 29,700 21,400 15,900 10,500 84430 12,100 19,900 18,900E 
2 -- -- —= = 29,700 21,100 15,900 10,800 8,160 12,700 20,100 18,700 
3 ao ae = =a 29,700 20,700 15,700 11,100 7,890 13,200 20,800 18,500 
4 -- =-- -- == 294700 19,700 15,4500 11-400 79630 134300 20,600 18,300 
5 -- =o == —— 29,700 19,300 15400 11,700 7,890 14,100 20.800 18,200 
6 a a == = 29,700 19,000 15,400 11,700 79630 15,100 20,600 18,100 
T == == =< a 29,700 18,700 154400 11,700 7,360 16,390 20,500 18,100 
8 == =-- => == 29,700 18,300 14,700 12,000 7,490 16,700 20,600 18.100 
9 So i == == 29-4700 17,600 14,600 11,400 77360 16,800 20,300 18,100 
10 rm == -- ao 29,300 17-300 13,900 11,400 74230 17,000 20,300 18,100 
11 i ae == -- 29,300 17,000 13,900 11,400 71360 17,200 20,100 18,000 
12 oo aa =e == 28,900 16-600 13,800 11,400 7,230 17,000 20,100 18,000 
13 = = a == 28,200 16,600 13,800 11,100 79230 17,200 20,100 18,100 
14 ee ==. == = 27,000 16,300 13,600 11,100 7360 17,700 20,100 18,000 
Me) == fr =< -= 26,700 16,200 13,000 10,500 79360 17-500 20,300B 18,000 
| 
16 | -- -- -- -- 26,300 16,000 12,700 10,200 77490 17,200 20,300 17,900 
17 ari == = == 26,300 15,700 12,500 10,200 7,360 17,000 204400 17,800 
18 = -- => == 25,900 159000 12,500 10,200 7,360 17,000 20,500 17,700 
19 -- -- -- -- 24,800 15,300 12,500 10,200 71630 16,800 20-600 17-500 
20 — = a= == 23,300 15,700 12,700 10,200 714890 17,000 20.700 | 17,300 
| 
| 21 = 33 = aS 22,300 16200 12,200 10,400 7,890 16,700 20,800 17,100 
22aw Al -- -- -- -- 234700 16 +600 11,600 10,400 84160 17,200 20,800 | 16,900 
23 -- -- -- -- 234700 17,000 11¢200 10,200 8,300 16500 205700 16,600 
24 | == Se = == 234700 17,300 11,200 9,940 8,990 16,800 20,500 16-300 
| 25 ae ss == =< 24,100 17,300 11,600 9,940 9,120 17,000 20,300 16,0900 
| | 
| 26 | == =a == == 24,200 17,000 11,500 9,800 9,690 17,500 20,000 15,800 
27 | e= == — = 23,300 17.000 10,300 9,380 10,700 18,400 19,900 15,500 
28 == == => =e 23,500 16,600 10,300 9,100 12,000 18,700 19,700 15,100 
29 | == == -- == 23,000 16,500 10,300 8540 12,000 18,900 19,300 14,800 
30 | -- == == aa 22,600 16,000 10,800 8,270 12,000 19,400 19,000 14,400 
31 | == == == == 22,300 i 10,600 8,270 == 19,500 =* 14,000 
MEAN -- -- -- -- 26 +400 17,400 13,100 10,500 84340 16,600 20,300 | 17,200E 
MAX. -- -- -- -- 29,700 217400 15,900 12,000 12,000 19,500 204800 | 18,900E 
| | | 
| | 
| MIN. | eS BS ae — 22,300 15,000 10,300 8,270 7,230 12,100 19,000 14, 000E 
FOR THE YEAR 1951 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- = 
MAXIMUM 29,700 cfs, May 1 to9 32,300 cfs on May 19, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


7,230 cfs on September 10, 12 and 13 


53,9505 ‘eis, April 9 to 15, 1950 


B - Ice effect from November 15, 

E - Estimated from December 1, 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 115 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1952 


= = = 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
4 i! + 4 mall. a _| 
1 13,500E 7,150E 4,350E 3,010E 17,000 28,800 23,000 26,200 20,700 24400 16,700 14,400E 
2 13,100 67980 4,250 3,000 18,000 28,600 22,300 264400 20,500 24,200 16,700 14,400 | 
3 12,800 64900 44200 3,000 194400 284600 21,800 27,000 20,200 24,000 16,700 14,500 
4 12,500 64750 45120 3,000 20,900 28,800 21,300 27,7600 29,000 23, 800* 16,890 14,600 
5 12,100 64600 4,050 3,000 22,200 28,900 20,900 27,800 19,809 234400 17,900 14,600 
6 11,900 6,500 34980 27990 22,900 29,100 20,406 28,100 19,700 23,100 16,800 14, 700 
7 11,600 64400 34920 21990 23,100 29,300 19,700 284300 19,800 22,500 16,700 14,800 
8 11400 6,300 3,860 24990 23,300 29-300 19,200 28,300 20,000 224400 16,300 14.900 
9 11,100 64200 3,800 24990 24,000 29,500 19,000 28,500 294200 22,000 16,000 15,000 
10 10.900 6,100 34770 24990 24,700 29,500 18,800 28,300 20,000 214600 15-900 15,000 
ll 10,600 5980 3,700 3,000 25,800 29,700 18,500 28,500 207200 21500 15,900 15,100 
12 10,400 5,880 3,650 3,020 27,300 29,700 18,700 28,700 20,500 20,800 15,700 15,200 
ie 10,100 5,780 34600 34050 28,900 29,500 19,000 28,900 20,700 20,200 15,700 15,300 
14 10,000 57680 34550 3,100 29,800 29,700 19,500 28,700 20,900 19.900 15,700 15,400 
15 9,800 5600 3,500 34150 30,600 29,900 20,200 28,500 20,500 19,700 15,500 15400 
16 9,600 54480 34460 3,200 31,200 29,900 20,900 28,500 20,300 19,500 15,500 154400 
17 9,400 5 +400 34420 3,350 31,800 29,700 21,800 28,300 21-000 19,200 15,200 154400 
18 9,200 5,300 32390 34450 32,800 29,700 22,300 28,4100 21-900 19,000 14,900 154400 
19 9,190 | 54180 34320 3,600 32,800 29,500 23,000 27,800 22,500 18,900 14,700 154400 
20 8,950 5,080 34300 4,120 32,400 294300 24,100 27,600 23,000 18,500 14,400 15,400 
21 8,800 5,000 3,250 5,200 32,000 29,100 24,500 275400 23,400 18,400 14,300 15,300 
22 8,600 4,900 34200 6,000 31-600 28,800 24,900 27-000 23,700 18,200 144400 15,200 
23) 8 +400 4800 34180 7,000 315400 28,000 259400 26,7600 24,300 17,800 14,3008 15,100 
24 8,250 4,750 34150 8,150E 30,800 27,800 25,800 26,100 25,000 17,700 14,200 15,000 
25 8,100 4,700 34110 9,480 30400 27,000 26-000 254100 26,300 17,700 14,200 14,900 | 
26 7,950 4,600 3,100 11,000B 29,800 26, 300 26,200 241400 26,900 17,500 14,200 14,800 
rig ¢ 7,800 4,550 | 34080 12,200 29,300 25,700 26,000 23,800 26100 17,300 14200 14-700 
28 77650 44450 3,050 13,500 28,900 254400 25,800 224900 254600 17,200 14.300 14,600 
29 74500 4,400 34020 14,900 28,700 24 800 257600 22,400 254200 17,000 14,300 14,500 
30 77400 He 37010 16,200 28,300 24,100 25,800 21,700 24,700 17,000 14,400 14,400 
31 7,300 oa 3,010 —— 28,100 a 26,000 21+200 = 16,800 Sai 14,200 | 
| MEAN 9,B60E 5y630E 34530E 5+550E 27,400 28,500 22,500 26,700 22,100 20,000 15,400 14, 900E 
| 
| | 
MAX. 13,500E 7,150E 4,350E 16,200 32,800 29,900 26,200 28,900 26,900 241400 17,000 15,400E | 
MIN. 7, 300E 4+400E 3,01L0E 2+990E 17,000 24,100 18,500 21,200 19,700 16,800 14,200 14, 300E 
M.F.C. «584 0333 »208 2328 1.619 1.685 1.329 1.582 1309 | 1.186 e910 ~8B4 
FOR THE YEAR 1952 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 16,900 cfs 16,900 cfs 
MAXIMUM 32,800 cfs on May 18 and 19 32,800 cfs on May 18 and 19, 1952 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- = 


2,990E cfs, April 6 to 10, 1952 


MINIMUM 2,990E cfs, April 6 to 10 


MINIMUM INSTANTANEOUS # = 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 26 and from November 23, 

E - Estimated to April 24 and from December 1. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No, 115 (Station No, 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1933__ 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER Lesmanals DECEMBER 
| ] 1 ; 
1 145200E 8,800E 6,280E 9,200E 33,400 32,600 14,700 10,800 7,550 15,200 11,300 10, 100E 
2 14,000 8,700 64200 10,000 33,800 31,600 14,600 10,600 7,550 15,400 11,000 10,200 
3 13,800 8.600 $7180 11,090 34,200 30,600 141400 19,500 7-810 15,900 10,600 10,300 
4 13,500 8450 6,150 12,000 34,800 29,800 14,300 10,300 8.080 15,900 9,180 10,300 
5 13,300 84400 6,120 13,000 35,600 29,300 13,900 10,000 8,350 16,900 10,600 10,400 
A 13,100 8,250 6,100 14,200 364400 28,300 13,800 9,890 8,490 15,900 10,800 10,400 
7 121900 8,150 6,050 15,2008 37200 27,300 13,600 9,600 8,760 16,000 10,500 10400 
8 12,700 8,000 6,000 16,700 37,900 26,600 13,600 9,320 8,900 16,200 10,500 10,400 
9 12,500 7,900 6,000 17,500F 38,700 25,700 13,600 9-180 94040 15-900 10,200 10,300 
| 10 12,300 7,800 5,950 18,900 394100 25,100 13,600 9.040 94320 15,500 10,200 10,300 
11 | 12,100 7,700 5,950 20,400 39,100 24,500 13,800 9,040 9,460 15,400 10,000 10,200 
12 11,900 7,600 51950 22,200 39,100 24,000 13,600 8,900 9,740 15,400 9,890 10,200 
| 13 11,700 71550 54950 234400 39,500 235400 13,600 94040 10,200 154200 10,000 10,100 
| 14 11,500 71450 5950 254100 39,500 22,500 13.500 8,900 10,500 15,100 94740 104100 
| tiae| Lise 7,400 54950 26,000 39,700 22,000 12,900 8,760 10,600 15,100 92460 10,000 
16 | 11,200 7,300 5,950 27,200 40,000 21,500 12,500 8,630 11,000 14,900 9+460B 10,000 
17 | 11,000 7,220 51980 27,900 40,000 20,900 12.500 84490 11,300 14,600 91460 9,980 
18 | 10,800 7,150 5.990 28,900 40,200 20,200 12400 8,220 11,500 14,300 94460 9,950 
19 10,600 7,100 6,000 29,600 40+400 19,200 12,200 8,080 112900 13,900 9,480 9,900 
20 | 10,4090 7,000 6,000 30,200 40,400 19,000 12,200 74950 12,200 13,600 9,520 9,800 
21 | 10,200 6,900 6,020 30,600 40,200 18,700 12,100 7,680 12,500 13,300 9,580 9,700 
22 10,100 6,800 6,050 31200 40,000 18.400 11,900 7+410 13,000 134200 9,600 9,600 
23 10,000 6700 6,180 31,600 39,700 18,000 11,800 7+280 13,300 12,900 9,620 9,500 
24 92900 6,650 6500 32,000 39,100 17,500 11,800 7020 13,600 12,700 9,710 94450 
25 9,750 64570 64520 324400 37,900 17,000 11,600 74150 14,100 12,400 9,780 9,380 
26 9,700 64500 61820 32,600 37,200 16,700 11,500 77150 14,300 12,200 9,850 9,300 
27 9,600 64430 7,100 32,800 36400 16,500 11,300 7,280 14,400 11,900 91920 9,100 
28 9,500 6,390 7,300 33,000 35,800 16,000 11,200 77410 14,700 11,900 10,000 8,910 
29 9,300 =-- 7,700 33,000 35-400 154500 11,000 7280 14,900 11,800 10,000 8,800 
30 9,100 ais 8,000 33,200 34.800 154100 10,900 71410 15,200 11,800 10,100 8» 700 
31 8,900 = 8,400 — 33,800 = 10,900 7,410 —— 11,600 = 8,600 
MEAN 11,300E 7+480E 6,360E 24,000E 37,700 22,500 12,800 81570 11,100 14,200 9,980 9, 820E 
| 
MAX. 14, 200E 8,800E 8+400E 33,200 40,400 32,600 14,700 10,800 155200 16,200 11,300 10,400E 
MIN. 8,900F 6,390F 5,950E 9,200E 33,400 15,100 10,900 7,020 7,550 11,600 9,180 8,600E 
MFC. -770 2509 433 1.636 2-568 1.528 -868 2583 154 2969 2679 668 
Ne a 
FOR THE YEAR 1953 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 14,700 cfs 15,800 cfs 
MAXIMUM 40,400 cfs on May 19 and 20 40,400 cfs on May 19 and 20, 1953 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


5,950 cfs, March 10 to 16 


B - Ice effect to April 7 and from November 16. 
E - Estimated to April 9 and from December 1, 
Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs, 


Accuracy of records: poor. 


Manual gauge read once daily. 


2,990E cfs, April 6 to 10, 1952 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 115 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 
AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1954 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER ee DECEMBER 

1 8,400E 4,300E 27850E 2+430E 19,000E 32400 234900 15,400 11,200 15,500 16,600 13,900E 

2 8,180 4,200 2,820 24430 21,000 32,800 23,000 15,600 10,900 16,300 16,500 13,900 

3 7,980 4.100 2,790 2 +430 24,000 32,000 224,400 15,300 10,900 16+300 16,500 13,800 

4 7,780 4,000 21760 24430 27,000 31,600 21+400 15,000 10,800 16,500 16,000 13,700 

A 7,600 3,950 24740 2+430 30,000E 31-400 21,0001 14,600 10,600 16,700 15,700 13,600 

6 74420 3,860 2,720 21440 32,800 30,800 20,700 14,600 10,500 16,800 15,300 13,500 

7 7,250 3,800 2,700 29450 35,4200 30+400 20,3001 14,600 10,500 17,000 14,900 13,400 

8 7,090 3,750 24680 22470 364400 30, 100* 20,000 14,600 10,300 17,200 14,400 13,300 

9 64900 34690 21660 21480 37,700 29,900 18,900 14,600 10200 17,300 14,200 13,200 
19 6,800 34640 24650 22490 38,900 29,300 1854001 14,4001 10,200 17,500 15,000 13,000 
ll 6,600 3,580 21630 21490 39,700 28,700 17,900 14,300 9,920 17,500 14,700 12,900 
ve 615450 345520 2610 217500 40,600 28,500 17,7001 14,000 9,770 17,700 14,200 12,800 
13 6300 34480 2600 2,510 40,800 28,300 17,600 144300 9,770 17,800 14,100 12,600 
14 64200 34420 215590 2+560 41,000 27,900 17,3001 14,300 91490 18,200 14,100 12,400 
15 6,050 34380 24570 27600 41,000 272400 164900 14,300 9,350 18,500 14,100 12,200 
16 5,950 34330 27560 21680 40,800 27,000 16,8001 14,2001 94210 24 ,500E 14,000 12,100 
17 5,800 34300 2,550 2750 40,800 26,400 16,600 144200 9,070 21,800F 13,900 11,900 
18 5,700 34250 2+530 2,850 40,600 26.100 16,6001 145200 8+930 19,500 13,800B 11,800 
19 5,600 34220 2,510 34280 40,600 25,900 16,600 13,800 8,790 19,700 13,700 11,700 
20 54450 3190 2500 34780 40+400 25,100 16,3001 13700 8,790 19,500 13,800 11,500 
21 5,380 34140 21490 4,900 40,200 24,700 16,000* 13,500 9,070 19,200 13,800 11,400 
22 54250 3,100 21490 6,080 40.200 249400 16,600 13400 9,210 18,700 13,800 11,100 
23 5120 3,060 2+480 65920 38,900 24500 16,600 134200 9,630 18,400 13,900 11,000 
24 54020 3,030 2+480 9,000 38,100 24,900 16.600 12,800 9,770 18,500 13,900 10,800 
25 4,950 3,000 2+480 10,000 37,700 25,500 16+400 12,600 10,900 18,400 13,900 10,500 
26 4,900 2970 21470 11,5008 36,800 26,000 16,2001 12,500 13,000 18,400 14,000 10,300 
27 4,780 27940 24460 13,000 36400 25,800 16,100 12,300 14,100 18,200 14,000 10,100 
28 4,650 2,890 25450 14,000 35,200 25,4500 16100 12,000 14,300 18,000 14,000 9,900 
29 4,550 — 25440 15,500 34,800 254100 15,800 11-800 14,600 17,700 14,000 9,780 
30 44450 same 21440 17,000 34400 244900 15,600 11,700 15,100 16,700 14,000 9,580 
af 44400 == 2+430 = 334600 == 15,600 11,600 wee 17,000 wis 9,400 
MEAN 6,090E 3+9470E 2,580E 5,350E 36,000E 27,800 18,000 13,800 10,600 18,100 14,500 12,000E 
MAX. 8,400E 4,300E 27850E 17,000E 41,000 32,800 23,900 15,600 15,100 24, 500E 16,600 13,900E 
MIN. 4,400E 2,890E 2+430E 2+430E 19,000E 24,400 15,600 11,600 8,790 15,500 13,700 9+400E 
MFC. -432 +245 -183 2379 2.550 1.970 1.276 978 «7153 1.283 1.028 ~849 

FOR THE YEAR 1954 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 14,100 cfs 15,200 cfs 
MAXIMUM 41,000 cfs on May 14 and 15 41,000 cfs on May 14 and 15, 1954 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 
B - Ice effect to April 26 and from November 18, 
I - Interpolated. 
E - Estimated to May 5, on October 16 and 17 and from December 1. 
Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
Manual gauge read once daily. 


2,430E cfs, March 31 to April 5 


2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No, 115 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1955 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY, AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
—. 
1 9,120 6,360 5,270 4,520 234400 27,900 14,300 10400 7,000 12,400 14,700 15,900 
2 9,000 64290 57250 4,500 24,900 27,500 14,200 10,300 77130 12,400 14,500 15,800 
3 8.870 69270 54220 41460 25,600 27,300 13,700 10,600 7,130 12 +400 14,900 154600 
4 8,650 64240 54230 44430 264700 264900 13,600 10400 7,000 12,500 15,200 154500 
et 8,500 64170 5180 41420 27,900 26,500 12,900 9,970* 74130 12,700 17,000 15,400 
6 8,380 6,150 59150 4,410 28,800 26,400 12,600 9,720 7,130 134000 18,000 15,200 
7 8,250 62120 5,110 41400 29,400 26,000 12,300 9,570 74260 13,300 18,200 15,000 
8 8,120 6,050 5,100* 4,390 30400 25+400 121200 94439 79130 134400 18,600 14,900 
9 8,000 6,000 52050 49390 31,000 242500 11,900 9,150 7,000 13,800 18,400 14,700 
| 10 7,850 5,960 54020 4,380 32,900 23,800 11,600 8,870 79130 14,100 18,600 14,500 
ll 7,720 5,910 5,000 4,380 33,300 23,400 11,300 84740 79260 14,500 18,600 14,100 
12 7,630 5890 5,000 4,380 32,900 22,700 11,100 8,600 7,260 14,900 18,200 134900 
13 7,500 59840 4,980 4,380 32,700 22,300 11,000 8,460 77390 14,900 185400 13,700 | 
14 71400 51820 4,970 4,390 32,4900 22+000 10,800 8,460 7,650 15,000 18,400 13,400 
15 7,350 5720 4,950 45460 32,700 21,500 10,800 8,190 7.650 14,700 18,200 13,100 
16 7,250 5,700 4,920 4,730 32,500 20,700 10,900 87330 7,650 15,000 18,200 12,900 
17 71230 52680 4,900 5,300 32100 20,000 11,100 7,790 74920 15,000 18,400 12,600 
18 75130 51650 4,880 6,000 31,800 19,500 11.200 7,650 8,330 15,200 18,200 12,300 
19 7,060 54580 4,840 7000 31,200 18,800 11+500 7,790 8,740 152300 17-6008 12,000 
20 7,030 5560 4,810 8,000 31,000 18,300 11,800 71920 94150 13,800 17,200 11,800 
21 6,990 5,530 4,800 8.900 30,200 18,000 11,800 7,790 10,100 13,800 17,100 11,500 
22 64940 5 +480 4,780 94900 29+600 17,800 11,700 79650 10,700 142200 16,900 11.300 
| 23 6,890 59460 4,750 11,100 29,600 17,100 11,500 79520 10,700 137400 16,800 11,000 
| 24 6,870* 50410 4,710 12,8008 29,800 16,600 114400 77390 10,900 132300 16,700 10,700 
25 6,750 5,360 4.700 14,000 29,600 16,000 11,200 7390 11,000 13,100 165500 10+400 
26 6,650 51340 41670 16,200 291400 154700 10,900 67870 11,000 14,100 | 16,400 10,300 
7 | 6-580 51340 4,650 18000 297200 15,300 10,900 7,000 11,200 14,700 16,300 10,000 
28 65530 5,320 4620 19,400 29,000 15,200 10,800 6870 11,5300 14,700 16,200 9,900 
2? 61480 aad 4,600 20,900 291000 15-000 10,800 7,000 11.300 14,500 | 164100 | 9,700 
30 69410 ap 4,580 22,000 28,600 14,700 10,600 75130 117600 144200 16,000 9,500 
al 64390 as 4,550 ao 284300 am 10,600 7,000 == 14,100 | F 9,350 
| MEAN 7,470 | 54790 4,910 8,350 29,900 214100 11.700 8,390 8,660 | 13,900 17,200 12,800 
| | | 
MAX.« Wal ZORy| 6,360 51270 22,000 33,300 27,900 142300 10,600 11,600 154300 18,600 15,900 
| 
| MIN. 6,390 51320 4,550 4,380 234400 14,700 10,600 6,870 7,000 12,400 | 14,500 9,350 
| 
| MeF.C. 2595 «461 2391 2665 2.380 1.680 0932 -668 2690 1.111 1.366 1.017 
FOR THE YEAR 1955 FOR ALL THE YEARS RECORDED (4 Years) 
MEAN 12,600 cfs 14,600 cfs 
MAXIMUM 33,300 cfs on May 11 41,000 cfs on May 14 and 15, 1954 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- ae 


MINIMUM 4,380 cfs, April 10 to 13 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- as 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 24 and from November 19. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers No. 115 and 119 (Station No. 3AB-1). 


WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. 


GAUGE - MANUAL 


yf 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1956 


STATION IN OPERATION SINCE 1949 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


tz {He ie 2 ean 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
It 2 
a 9,050 5, 820E 4,800E 4,260 5,920 45,000 32,000 19,100* 20,600 20,900 | 19,800 12,100 
2 8900 5,800 4,790 4,760 6,200 46,200 30,700 19,300 21,000 21,500 19,300 12,000 
3 8,780 5,750 4,750 44269 6,500 46,900 30,000 19,300 21,400 22,100 18-900 11,900 
4 8639 5,700 4,710 4,260 6,800 47-400 29,500 19,300 21.800 2245090 18,700 11,800 
5 8,450 5 +650 4,700 4,270 7,200 48,700 29,000 19,300 22,100 23,600 18,300 11,700 
6 8,300 57620 41680 4,270 7,600 49,800 28,400 18,800 22,500 25,000 17,900 11,600 
i 8,200 5,600 4,650 4,300 8,100 50.200 27,600 18,700 22,600 26,200 17,500 11.500 
8 8,100 5,580 4,630 4-300 8,600 50,600 26,800 18,600 22;:700 27,700 17,100 11.400 
2) 7+900 53520 49610 4,300 9,200 50,400 26,300 18,300 22,790 294,290 16,700 11,300 
10 7,750 52480 4,600 4,300 9,900 50,100 25,400 17,900 22,700 29,500 16,200 11,200 
ipl 7,650 57420 4,590 4,320 10,800 49,400 24,900 18,100 | 22,700 29,500 15,800 | 11,000 
| 12 7,500 52400 4,580 45340 11,900 48,600 24,700 17,900 22,800 29,4400 15,500 10,900 
| 13 7+400 5,150 4,530 45350 12,8008 48,100 24,400 17,800 22,800 29,300 15,500 10, 800 
14 7,250 5,300 4,500 4,380 14,500 47,200 23,800 16,600 22,800 | 29,100 15,300 | 10,600 
15 7,150 5280 45460E 4,390 16,800 46,400 22,300 16,600 22,800 28,800 14,800 10,500 
16 7,000 5,250 45440 4,400 19,100 45,800 22,200 16 »600 22,800 28,400 14,300 10,300 
sa ¢ 6,850* 5-200 45410 43410 22,200 44,700 22,000 16,500 22,900 28,000 14,100 10,100 
18 6,750 5.180 44410 4,450 24,900 43,700 21,800 16,400 22,900 26+800 13,700B 10,000 
19 6,650 59120 44400 4,500 26,800 42,700 21,500 16,400 22,900 26,200 13,500 9,800 
20 6,600 5,050 4,400 45560 29,100 41,600 21-100 16,300 23,000 25,700 13,300 9,760 
21 6,500 5,020 4,390 4,600 30,700 40,000 20,600 16,300 21,600 25400 13,100 9,600 
22 61400 5,000 4,380*% 4,680 31-700 39,500 20,300 15,900 212900 25,100 13,000 9,450 
23 5,380 5,000 4,330 4,790 33,700 38,400 19,900 15,500 21,500 24,600 124900 9,300 
24 6.300 4,990 44320 4870 35,4100 37,400 19,700 15,800 21,200 24,200 12,800 9150 
25 6,200E 4,950 4,310 4,970 36,000 36+200 19,500 15,800 20,800 23,400 12,700 9,050 
26 6,180 4,910 4,300 5,080 37,200 35,400 19,400 16 5400 20,600 23,400 12,600 8,900 
2 f 6,080 4,900 4,290 5,200 38,200 35,200 18,800 16,900 20,700 22+400 12,500 8,750 
28 6,000 4,850 4,289 5,350 392400 33,900 18,600 18,100 20,500 21,800 124400 8,550 
29 5,980 4,810 49270 54500 41,100 334300 18,800 19,100 20,500 21,300 12,300 8,450 
30 5 +950 sy 4,270 57100 42,600 32,500 19,000 19,800 20,600 20,900 12,200 8,300 
31 5+900 a= 44260 ses 43,700 == 18,700 202200 —— 207600 = 8,200 
MEAN 7+180E 5+290E 4,;490E 4,590 21,800 43,500 23,500 17,700 21,900 25,200 15,100 10,300 
MAX. 9,050 5 ,820E 4,800E 5,700 43,700 50,600 32,000 20,200 23,000 29,500 19,800 12,100 
MIN. 5,900E 4,81L0E 42,260 4,260 5,920 32,500 18,600 15,500 20,500 20,600 12,200 8,200 
M.F.C. 2429 2316 «268 2274 1.301 2.602 1.403 1.056 Leo be 1.509 2902 2613 
i aL 
FOR THE YEAR 1956 FOR ALL THE YEARS RECORDED (5 Years) 
MEAN 16,700 cfs 15,000 cfs 
MAXIMUM 50,600 cfs on June 8 50,600 cfs on June 8, 1956 


MAXIMUM INSTANTANEOUS ee aS 


MINIMUM 4,260 cfs, March 31 to April 4 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS 2 a 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 13 and from November 18. 

E - Estimated, January 25 to March 15, 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No, 119 (Station No, 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1957 


~- . 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
4 - + =e 
l 8,250 6,130E 5 ,060E 4,300 24,900 254400 28,400 22,800 17,300 19,200 18,000 19,900 
2 8,100 6,080 5,000 4,280 27,000 251400 28,800 22,700 16490 18,400 17,900 19,900 
3 8,050 6,020 4,990 4,260 28,700 25» 300* 29900 23,000 15,800 19,100 17,700 19,900 
4 7+950* 6,000 4,970 44250 29,900 24,909 390,000 22900 15,300 19,500 17,800 19,900 
5 7,880 5980 42920 41230 30600 244900* 30,000 22,700 15,200 19,500 17,500 19,800 
6 7,800 51930 41880 44220 31,200 24,700 30,7300 221400 154200 19,500 17,500 19,700 
7, 7,730 5 +900 4,830 4,210 31+800 24%400 30500 22,300 15.100 19,400 17-500 19,600 
8 7,600 5,840 4,820 4,200 32,500 23900 30,700 22,100 15,100 19,200 17,500 19,500 
9 71530 5 4800 4,800 4.200 324900 23,300 30,700 21,900 15,600 19,000 18,800 19,400 
10 7+480E 5780 41790 4,200 33,300 22,900 30,700 21,500 15,700 18,800 18,500 19,400 
11 71400 5,730 4,770 4200 33,300 22,600 30,900 21,400 15,700 18,700 18,100 19,400 
12 7,370 5,700 4,720 4,200 33,300 235400 31,000 21,300 15,800 18,400 18,600 19,300 
13 72250 52660 41680 44200 33,100 25,800 31,200 21,200 15,800 18,100 18,400 19,200 
14 7200 5,610 4,650 4,200 32,800 26,900 31,300 21,000 16,000 18,100 18,400 19,100 
15 7,150 5,590 4 ,610E 4,210 324200 27-900 31,200 20,700 16,300 17,800 18,500B 19,000 
16 7,020 5,550 4,600 4,210 31,600 28,300 31,000 20,400 167400 17,500 18,800 18,800 
Le 6+980 51510 4,560 4,220 31,200 28,000 30,400 19,600 16-400 17400 18,900 18,700 
18 6,900 54490 4,550 4230 30.200 28,000 29,900 19,300 16,800 17,200 19,000 18,500 
19 6,800 5 +450 4520 4.280 294400 284100 28,800 195300 16,900 17,100 19,100 18,400 
29 6,780 5,400 4,500* 4380 28,600 28,500 28,100 19,300 16,800 17,000 19,200 18,300 
21 6,720 5390 45450 4,600 28,300 28,800 27,800 18,800* 17,200 17,900 19,300 18,100 
| 22 67650 5,350 44420 5,200 27.600 28,800 27,500 18,900 17,500 18,300 19,400 18,000 
ae 62600 5,300 44400 6,300 272200 29,000 27,300 19,000 17,700 18,300 19,500 17,900 
24 6,550 5,270 40400 7600 26,600 29400 26,800 18,500 18,100 17,900 19,600 17,700 
25 6,500 59230 4400 9,460B 26,200 29,900 26400 18,300 17,900 17700 19,700 17,600 
26 64400 5,200 44390 11,200 25,800 29,400 25,900 18,300 17,900 18,600 19,800 17,500 
at 6,380 5.180 4,390 13,500 254400 29,000 25400 16,700 18,800 18,500 19,900 17,200 
28 6.320 51160 4,380 16,800 25,000 28,500 24,700 17,500 19,100 18,300 19,900 17,000 
29 64280 -- 4,350 194100 254200 285400 24400 17,600 19,100 18,800 19,900 16,900 
30 6,220 = 4,320 22,600 25200 28,300 23,800 17,100 19,100 18,300 19,900 16,600 
31 6,700 -- 4,310 = 25300 = 235400 16,800 = 17,900 ne 16-400 
MEAN 7,100€E 5+ 620E 4,630E 6,700 29,4200 26-700 28,600 20,200 16,700 18,400 18,800 18,600 
MAX. 8,250 67130E 5,060E 22,1600 33,300 29,900 319300 23,000 19,100 19,500 19,900 19,900 
MIN. 6,200E 5,160E 4,310 4,200 24,900 22,600 23,400 16,700 15,100 17,000 17,500 16400 
M.F.C. 2421 2 333 0274 2397 1.734 1.585 1.697 1.196 2992 1.089 1.112 1.103 
FOR THE YEAR 1957 FOR ALL THE YEARS RECORDED (6 Years) 
MEAN 16,900 cfs 15,300 cfs 
MAXIMUM 33,300 cfs, May 10 to 12 50,600 cfs on June 8, 1956 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- AK 


MINIMUM 4,200 cfs, April 8 to 14 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- ae 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 25 and from November 15, 

E -Estimated, January 10 to March 15, 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 119 and 126 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1958 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST Sony ied OCTOBER NOVEMBER mee aes 
+ + =| 

l 16,100 10,300E 7,650E 5,600 17,300 21,100 24,800 16,400 15,500 19,100 21,600 13,600 

2 15,900 10,200 72600 54550 17,800 21,300 254200 16 +400 179400 194100 21,300 13,600 

3 15,600 10,000 7,500 5,500 18,500 22,800 254400 16,300 18,600 19,100 20,500 13,500 

4 154390 10,000 71400 5 +450 18,600 234000 254500 16,300 19,190 19,200 20,300 13400 

5 15,000 9,900 7,350 54400 18,600 22,900 25600 16,300 191400 19,100 20,500 13,200 

6 14.900 9,700 7,250 5,370 18,700 23,000 254200 16,300 19,800 19,200 20,700 13,000 

7 14,700 9,600 7-200 5,320 19,200 234600 24,800 16,300 19,800 18.900 20,300 12,800 

8 14,400 9,550 7,100 5,300 18800 24,100 24,500 15,500 19,300 19,000 18,900 12,600 

9 14,200 9,450 7,050 5.280 184500 24,100 24,100 15,100 19,700 19,100 18,300 124400 
10 14,000 9,400 7,000 5.250 18,600 24,000 23700 15,000 19,800 19,400 17,900 12,100 
1 13,800 91300 64950 54200 18,700 23,900 23,200 14,900 20,700 19,300 17,700 11,900 
12 13,500 94200 62900 5,200 18,800 23,600 22,800 15100 21,800 20,200 17,500 11,800 
13 13.200 9,050 64800 5 +200 18,700 23,700 224600 14,600 21.800 214600 16,900 11,600 
14 13,000 9,000 6,750 5,200 19,200 23,700 22,000 14,500 224200 22,200 16,800 11,400 
15 12,700 8,850 6+ 700E 5250 19,300 23,600 21,500 13,700 22,000 214800 15,700B| 11,100 
16 12,600* 8,800 6+600 5 »500 18,900 22,900 20,700* | 13,900 21,700 214400 15,500 11,000 
17 124400 8,700 64550 61380 18,900 224900 20,900 13,800 22,100 22,4500 15.000 10,800 
18 12,300 8,600 6,500 7,200 19,000 23,300 20,600 13,800 22,100 22,700 14,600 10,600 
19 12,100 84500 6 +400 7,800 19,000 23,700 20,100 13,900 22200 22,800 14,400 10.400 
20 11,900 8+400 64380 8,050 19,100 23,700 19,900 14,000 22,000 224800 14,200 10,100 
21 11,800 8,350 64320 9,650 18,900 23,100 19,600 13,900 211800 234600 14,000 10,000 
22 11,500 84250 6+250*| 10,700 19,300 23,200 19,100 134900 214400 234400 13,800 9,800 
23 114300 84200 6200 114600 18,800 23,300 18,700 13,900 21,7100 23,800 13,700 9,600 
24 11,200 8,100 6+100 12,800 19,600 234200 18,400 134900 20,800 23,600 13,700 9,500 
25 11,000E 8,000 64000 14,000B| 19,700 22,900 18,100 13,900 20,300 234400 13,700 9,300 
26 10,900 77950 5,950 14,000 19,500 22,500 17,700 13,800 19,800 22,900 13,700 9,000 
27 10,700 74900 54900 15,200 19,700 22,600 17,200 13,900 20.000 224700 13,800 8,900 
28 10,600 7,800 5,800 15,800 20,200 22,500 16,900 14,100 19,800 22,300 13,800 8,800 
29 10,500 -- 5,750 164400 20-100 23,000 16,600 13,800 19,400 22,200 13,800 8» 650 
39 10,400 -- 5.700 164700 19-700 22,700 16,300 144400 19,200 224500 13,700 8,500 
31 10,300 -- 54650 -- 214200 -- 164400 14,900 -- 21,800 -- 8, 350 
MEAN 12, 800E 8+ 970E 64620E 8»400 19,100 23,100 21,200 14,700 20,400 21,300 16,500 11,000 
MAX. 16,100 10,300€ 7,650E | 16,700 219200 24,100 25,600 169400 22,200 23,800 21,600 13,600 
MIN. 10,300E 7,800E 5,650 5,200 17,300 217100 16,300 13,700 15,500 18,900 13,700 8,350 
M.F.C. - 834 -582 - 430 2545 1.239 1.503 1.380 -957 1.323 1.385 1.075 -715 

ae alt | 
FOR THE YEAR 1958 FOR ALL THE YEARS RECORDED (7 Years) 
MEAN 15,400 cfs 15,300 cfs 
MAXIMUM 25,600 cfs on July 5 50,600 cfs on June 8, 1956 


MAXIMUM INSTANTANEOUS =s re 


MINIMUM 5,200 cfs, April 11 to 14 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS oa aie 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 25 and from November 15, 

E- Estimated, January 25 to March 15. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs, 
Accuracy of records: fair. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 126 and 129 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR eh) 


T T 
i 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
= = ii T 
1 8,200 6,000E 4,800E 34920 4,620 34,300 28,800 14,000 14,200 17,400 26,900 18,200 
2 8,050 5,980 4,770 3,900 5,400 34,200 27,800 13,800 15,000 17,500 26,800 17,900 
2 | 8,000 5,900 4,730 3,890 6,400 34,100 26,500 13,800 15,600 17,400 27,500 17,700 
| 4 7,950 5,830 4,700 2,870 7.800 33,700 25,800 13.600 165400 17,700 27,100 17,600 
5 7,350 5,800 4,650 3850 9,500 33,100 254400 13,800 16,300 18,000 26,700 17,400 
6 7,750 5,780 4,600 3,840 12,7008 32,800 24,800 13,500 16,300 18,200 26,800 17,200 
14 7,650 5,750 4,590 3,830 15,000 32,600 24,600 13,100 16,100 18,700 26+400 17,000 
8 7,500 517680 4,570 3,800 19,200 32,700 24,000 14,200 162100 19,100 26,500 16,800 
Q | 71450 5,600 4,530E 3,790 22,200 32,500 23,300 13,600 16,500 19,400 25,900 16,700 
10 7,400 5,580 4,500 35790 26,000 32,400 21,400 13,700 16,900 19,500 25,600 16,500 
11 7,300 5,580 4,450* 3,790 28,400 32,200 21,600 13,800 16,800 19,500 255400 16,400 
12 7,200 59520 43430 34780 31+%700 32,300 212400 13,900 16,100 19,400 252000 16,300 
13 7,180 54450 4410 3,780 35,000 32,500 20,800 13,800 16,000 19,600 24.400 16100 
14 7,050 53410 4,400 | 3,760 38,200 32,400 20,300 14,100 16,200 19,500 24,200 15,900 
| 15. 6,960 5,390 45390 3,750 40,000 32,700 19-700 13,8600 16,300 20,000 23,900 15,800 
16 6 7850 59360 4,370 32750 41,500 32,800 19,100 13,400 16,200 20,200 23,500 15,700 
| 17 6,800 5,320 4,340 3,750 42,300 32,900 18,700 13,600 16,390 19,600 23,100 15,600 
18 6,750 54250 4300 3,750 42,600 33,100 17,800 13,500 16-100 19,900 22,300 15,300 
19 | 6,650 54210 45250 35750 42,600 33,000* 17,000 13,400 16,190 195400 21,900 15,000 
20 6,600 5,200 4,220 3,750 42,200 33,000 162200 13,300 15,900 19,500 212600 14,900 
21 6,590* 59180 | 4,200 34750 41600 32,800 159400 13,500 | 15,7500 19,700 21-400 14,700 
22 6,500 5,130 4,190 3,750 41,200 32,700 14,600 14,300 15,200 19,600 21,000 14, 300 
23 62450 54080 4.170 3,750 41,100 32,500 14,200 14100 15,500 19.400 20,700 14,000 
24 61400 5,030 4130 3,750 40,800 32,600 13,700 14,200 16,100 20,900 20,200 13,700 
25 6,380 5,000 4,100 3,750 40,000 32,600 14,100 14,000 162400 | 21,4300 19,900 132500 
26 6,300 4,980 4,080 3,750 39,400 32,100 14,000% 13,700 16,100 22,000 19,6008 13,200 
27 6,200E 4,900 4,050 34760 38,800 32,000 13,800 13,500 16300 23,000 19,100 13,000 
28 6,180 4,850 4,000 3,800 37,600 31,400 13,800 13,900 16,600 24,500 18,900 12,800 
29 6,100 = 3,990 34900 37,000 320,800 14,000 14,000 16,700 25,600 18,700 12,500 
30 6,050 = 3,980 4,200 35,600 29,800 13,800 14,100 17,200* 27,000 18.400 12,200 
31 6,010 = 3,950 eS 35,500 —— 13,900 14,300 a 27,100 = 12,000 
MEAN 6,980E 5+420E 4,350E 3,810 30,400 32,600 19,400 13,800 16,100 20,300 23,300 15,400 
MAX. 8,200 6,000E 4,800E 4,200 42,600 34,300 28,800 14,300 17,200* 27,100 27,500 18,200 
MIN. 6,010E 4,850E 3,950 3,750 4,620 29,800 13,700 13,7100 14,200 17,400 18,400 12,000 
M.F.C. 0435 ~ 338 e271 2237 1.895 2.034 1.207 -857 1.004% 1.266 1.454 0957 
aE = a 
FOR THE YEAR 1959 FOR ALL THE YEARS RECORDED (8 Years) 
MEAN 16,000 cfs 15,400 cfs 
MAXIMUM 42,600 cfs on May 18 and 19 50,600 cfs on June 8 1956 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- == 
MINIMUM 3,750 cfs, April 15 to 26 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- om 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 6 and from November 26. 

E - Estimated, January 27 to March 9. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs 
Accuracy of records: fair. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 129 and 133 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY | JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
= {+ af + 
l 11,600 7,700 64350 5800 9,300 54,200 29,200E 26 ,500E 17,500 15,600 13,500 14,000E 
2 11,400 7,600 61300 5,800 10,500 54,2001 28,700 26,800 18,900 15,500 13,500 14,000 
3 11,200 7,500 6,300 5,800 12,200 53.900 28,100 27,400 18,600 15,300 13,500 14,100 
4 11,000 75450 65250 5.820 14,000 53,700 27,700 284900 18,300 15,200 135600 14,100 
5 10,900 74380 64220 54850 16,8008 53,500 27,000 28,300 18,300 15,200 13-600 14,100 
6 10,700 74320 6,200 5,860 19,200 51,800 26,200 28,900 17,800 15,100 13,600 14,100 
4 10,500 7.300 6+180 5,880 20+900 49,100 254200 29,4200 17,800 15,000 13,600 14,100 
8 10,400 7,190 64130 51920 24200 47,900 24,700 29,700 17,700 14,800 13,700 14,000 
9 19,300 7+100 6,100 5,950 26,700 46,000 23,800 29,900 17,600 14,600 13,700 14,000 
19 | 10-100 7,050 6,020 5980 30,000E 454600 23,000 30000 17,600 14,300 13,700 14,000 
| ll 10,000 7,020 6,010 5,990 35,000 44,800 22,300 30,100 17,500 14,100 13,700 14,000 
12 9,900 65970 6,000 6,000 42,000 44,100 21,800 30,200 17,500 13,800 13,700 13,900 
| 13 9,800 6-900 5990 61,020 46,000 43,900 21,100 30+200 17.400 13,800 13,800 13,800 
14 9,650 6,840 54980 6,060 50,000 43,700 20.500 30,100 17-300 13,800 13,700 13,700 
15 9,500 6,800 5970 6+110 52,500 43,500 20-900 30,000E 17-200 13,800 13,7008 13,600 
16 9,400 6,730 51960 6,180 54,300 43,100 19,600E 29,800 17,100 13,800 13,700 13,500 
| ry 9.200 6,700 5+950 64200 55 .000E 42,700 19,000* 29,800* 17,000 13,800 13,700 13,400 
18 } 9,100 64650 51950 67230 554200 41.400 184400E 28,700 17,000 13,700 13,700 13,300 
19 | 9,050 6,610 5+940* 6,320 55,600 40»400 18,300 28,100 16,900 13,700 13,700 13,200 
2n 9,000 6,590 5900 64400 554200 39,000 18,800 27,500 16,800 13,700 13,700E 13,000 
| 
| 20 8,900 6,500 5,880 6,500 54,600 37,300 19,300 26,800 16,700 13,700 13,700 12,900 
2? 8,800 65440 5,870 6,600 54,200 36,800 20,000 25,800 16,500 13,700 13,700 12,700 
23 8.600 6 +400 5,850 6,700 53,800 34,900 20-800 26,100 16,500 13,700 13,800 12,500 
| 24 8,450 6+400* 5,830 6800 55,200 34,100 21,800 25,600 16,500 13,700 13,800 12,300 
25 8»400* 64420 5810 67930 542400 33,700 22,800 24,900 164300 13,600 13,900 12,100 
26 8,200 6+420 5800 7,030 55,700 33,500 23,900 24200 16,200 13,600 13,900 12,000 
27 84100 6+400 5800 72250 55,200 33,200 24,900 21,600 16,200 13,600 14,000 11,800 
28 8,009 6+400 5,800 7,500 55,200 32.700 25,100 19,900 16,100 13,600 14,000 11,500 
29 7,900 6,370 5,800 7,800 55,100 29,900 26,300 19-500 15,900 13,500 14,000 11,200 
30 7,800 — 5800 8,250 54,500 29,500 26,700 18,700 15,800 13,500 14,000 1L,000 
31 7,750 —— 5,800 = 54,200 ao 26,600 17,900 —— 13,500 ares 10,900E 
MEAN 91470 6,870 54990 6,380 41,500E 42,400 23, 300E 26,800E 17,200 14,100 13,700E 13, 100E 
| 
MAX, 11,600 7,700 6,350 8,250 55,700 54,200 29,200E 30, 200E 18,900 15,600 14,000E 14, 100E | 
MIN. 7,750 6,370 5,800 5,800 9,300 29,500 18,300E 17,900 15,800 13,500 13,500 10,900E 
M.F.C. -513 2372 2324 - 346 2-249 2.298 1.261 1.451 2929 - 166 2144 etll 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (9 Years) 
MEAN 18,400 cfs 15,700 cfs 
MAXIMUM 55,700 cfs on May 26 55,700 cfs on May 26, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS == oy 
MINIMUM 5,800 cfs, March 26 to April 3 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- -- 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 5 and from November 15, 

I - Interpolated. 

E - Estimated May 10 to 17, July 1 to 16, July 18 to August 15 and from November 20, 
Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs, 
Accuracy of records: fair. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 133 and 137 (Station No. 3AB-1). 


22 


WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


= 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
4 a = iF { 
L 10,800 6,800 54200 4,500 15,000 33,400 16,400 8,500 8,130 21,300 15,000 14,500 
2 10,500 6,700 5,180 4,490 16,300 32,600 15,900 8,370 8,290 21,809 14,900 14,500 
3 10-200 6,650 5120 4,480 18,000 31,900 15,500 8,240 8,400 22,300 15,000 14-400 
4 10,000 6.600 5050 41460 19,900 31,400 15,300 8,100 8,490 22,500 15300 14, 300 
5 9,900 6,530 5,020 45450 20,9008 30,300 142400 8,130 8,570 22,600 15,700 14,300 
6 9,700 6,400 5,000 4,430 21,300 29,600 14,300 8,160 8,680* 22,700 15,800 14,300 
7 9,530 69350 4,990 41420 22,200 29, 300 14,100 8,210 8,680 22600 16,300 14,300 
8 9,400 6,250 4,950 44420 22,700 284300 13,500 8,200I 8,680 22,4400 16,100 14,400 
9 9,220 6,180 4,930 4,420 232600 26,900 13,200 8,0001 8,820 22,000 15,900 14,400 
19 9,100 6,080 4,900 43420 24,300 26,700 13000 7,700! 84940 21+600 15,900 144400 
ll 8,980 6,030 4,900 4,420 25,100 27,100 12,800 7,5501 8+990 21,300 16,400 14,400 
12 8,820 52950 4,850 45430 252400 26,500* 12,400 773201 9,100 21,000 16,000 14,400 
BS) 8,720 54920 4,800 45460 26,000 25,500 12,200 7,100! 9,300 207200 16,000 14,400 
14 8,600 5.900 4,800 4,500 27,900 254300 11,900 7,0001f 9,610 19,300 15,900 14,400 
15 8,450 5,820 4,780 4,550 28,900 24,200 L1»,700 6,800) 9,940 19,200 15,900B 145400 
16 8,380* 5,800 4,700 4,610 29,900 23,400 117400 6,710 11,300 19,100 15,800 14,400 
17 8,259 5,750 4,700 4,700 32,200 22,700 11,200 62920 13,100 19-300 15,800 14,300 
18 &,100 5.700 4,690 4,850 33600 21,800 11,000 7,000 13,600 18,800 15,800 14,200 
19 8,000 52650 4,650 5,100 34,900 21,400 10,900 7,130 141400 18,300 15,800 14,190 
29 7,920 5,600 4,650 5,500 35,900 20,900 10+ 700 7,020 14,800 18,000 15,700 14,000 
21 | 7,800 5,590 4,630* 6,000 36,500 20,700 10,600 6,970 15,000 17,800 15,600 14,000 
22 7, 700 5,559 4,620 6,600 36,8001 20,300 10.400 6,970 152400 17,500 15,500 13,900 
23 7,600 5,500* 4,610 7,300 37,100 19,800 10,200 61890 15,700 17,300 15,300 13,800 
24 7,500 51450 4,600 8,200 37,100 19,700 9,970 6,840 15,800 16,800 152200 13,700 
25 71400 54380 4600 9,100 37,100 19,500 9,580* 6,870 15,800 16,200 15,100 13500 
| 26 7,330 5.350 4,590 10,000 37,000 18,800 9,410 7,020 16,900 16,0001 15,000 13,300 
| ot 7,220 5300 45580 11,000 36,700 18,000 9,220 7,180 18,100 15,6001 142900 13,000 
28 7,150 5,270 4,550 12,000 35,900 17400 9,100 7,380 19,200 15,1001 14,800 12.900 
| 29 7,000 pene 4,520 13,000 35,000 164900 8,940 7-510 19,900 15,0001 14,700 12,700 
30 6,950 =S- 4,510 14,000 34,100 16,500 8,850 7.670 21,000 14,800 14,600 12,500 
31 6,850 —— 4,500 = 33,800 oe 8,630 7,860 a 15.000 3S, 12,200 
| MEAN 8,490 51930 4,780 6+290 29,000 241200 11,800 71460 12,400 19,100 15,500 13,900 
| MAX. | 10,800 6 »800 5,200 14,000 37,100 33,400 16,400 8,500 21,000 22,700 164400 14,500 
| 
| MIN. 6,850 5,270 4,500 4,420 15,000 16,500 8,630 6,710 8,130 14,800 14,600 12,200 
| 
MeFoCe | 2637 2445 2359 2473 2.183 1.821 - 889 -560 2933 1.439 1.167 1.048 
| 
| 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 10 Years) 
MEAN 13,300 cfs 15,500 cfs 
MAXIMUM 37,100 cfs, May 23 to 25 55,700 cfs on May 26, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- ae 
MINIMUM 4,420 cfs, April 7 to 11 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- me 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 5 and from November 15. 

I - Interpolated. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 137 and 140 (Station No. 3AB~-1). 
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WASWANIPI 


AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY ULISCHARGE LN CUBIC FEET PER SECUND FUR 1962 


| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST ls lea OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
ic + 
1 12,100 7e720 50400 34750 92360 43,800E 225400 13,100 13,300E 15,700 13,700 8,200E 
2 11.900 72600 59300 39720 10,400 45, 900E 21,800 13,200 134400 15,600 13,500 8,050 
3 11,700 72550 54250 32700 12200 47,200 21,000 13,300 135500E 15,500 13,700 8,000 
4 11,500 7400 5,160 34690 1592008 479500 20,000 135400 13,200 151600 13,700 7,850 
5 11,300 7330 54100 39650 16,100 47s100 19,200 13,800 124400 15500 13,200 7,820 
6 11.100 72250 5.000 32620 19,000 46,200 18700 14,5300 12,300 159400 13,100 7,820 
7 10.900 74180 4,970 32600 21,000 45-800 18,100 14» 700% 12,300 15,000 12,800 7,800 
8 10.800 7,040 4-910 39570 24200 441000 17,800 15,100 12+200 14,900 12,600 7,800 
9 10,600 7,000 4880 34540 27,100 424700 17,500 154500 12,200 14.700 12,400 7,800 
10 10,500 64900 4.800 34520 29300 41.400 17,100 16,300 12,300 14,400 12,200 7,750 
ll 104400 64800 42750 39510 325200 40,600 16,800 16,300 12,300 14,300 12,000 7,700 
1 10200 62720 4700 34500 335700 39,700 16,800 16,400 12,300 13,900 11,800 7,650 
13 10,000 69650 49630 39490 344800 38,900 165600 1654vU0 12,300 13,800 11,800 7,600 
14 9-900 64560 42600 39460 36,000 38,100 169400 169500 12,300 14,600 11,500 7,560 
15 9-700 69450 42520 34470 36,800* 37,500 165300 16,600 12,500 15400 11,500 7,500 
16 9.600% 66400 49480 44460 37-700 36,600 16200 16,700 13,000 15,300 11,300 79450 
17 92500 69350 42420 39450 39600 354000 16,300 16,700 13,500 15,400 11,0008 79430 
18 94380 69250 45380 32440 41.4v0 3394001 16,200 16,600 14,000 155500 10,900 72410 
19 94200 60180 4300 30440 42 0400 31,400 16,100 16,60U 141400 15,600 10,700 71400 
20 94050 6—100# 49260 39430 43 40U 31,000 16,000 16,500 14,700 15,400 10,500 7.390 
2. 84950 6,000 49220 39480 445200 302400 15,800 16300 15,100 154400 104200 7,350 
22 85800 59950 49200 34570 44 94U0 294500 159700 16,000 15,300 155400 10,000 7,300 
23 8 +680 5850 40130 39700 440400 286+100 15,500 159 70U 15»40U 15,000 95800 79200 
24 860L 52780 44080 32950 44,000 272500 1>5»800 15»500 15,600 154100 94520 7,120 
25 84450 52700 4000 40180 43900 26+400 14,800E 154300 15,200 15,000 9,300 7,020 
26 84350 9620 34960 44450 434800 259500 14,200 15,200 15,600 15,100 95130 7,000 
27 84250 59580 34950 41800 434500 254000 134800 14,900 159500 15.000 84900 6,900 
<8 8130 54500 32900* 5300 434200 24-300 139400E 14,700 15,500 14,700 8» 660 6,850 
2g 8,000 -- 34850 69000 43.000 239500 13,100 14,400 15,800 14,600 8480 6,800 
30 74950 -- 3,820 62800 42800 22,900 13,100 44,200 159400 14,800 8,300 6,700 
31 72800 -- 32790 -- 424500E -- 11.800 13.700 -- 14,100 -- 6,600E 
MEAN 9720 64550 4510 32910 33,600 35,900 16,600 15,300 13,800 15,000 11,200 7,450E 
MAX. 12,100 72720 5+400 61800 444400 47.500 221400 16,700 15.800 154700 13,700 8» 200E 
MIN. 72800 59500 34790 30430 99360 224900 11,800 13,100 12,200 13,800 8,300 69 600E 
MeF eC. 670 2451 2310 2209 2.316 20416 1.143 1.053 2948 1.035 Bi hie 513 
1 1 — 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (11 Years) 
MEAN 14,500 cfs 15,400 cfs 
MAXIMUM 47,500 cfs on June 4 55,700 cfs on May 26, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS =e oe 


MINIMUM 3,430 cfs on April 20 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- Se, 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 4 and from November 17. 

I - Interpolated. 

E - Estimated May 31 to June 2, July 25 to 28, September 1 to 3 and from December 1. 
Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 140 and 143 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 
AT OUTLET OF WASWANIPI LAKE 


STATION NUMBER 080702 


DRAINAGE AREA - 8710 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1949 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
- ai 5 T ike 
1 61400 4,230 3,500 31260 13,600 22,100 254400 21,600 12,800 8,540 7,000 9,900E 
2 61300 41230 3,500 34260 14,100 22,300 255400 21,400 12,600 9,100 6,650 10,000 
3: 6200 4,180 37470 3,260 15,000 22,500 252500 20,700 11,700 8,9501 6,530 10,000 
4 6,150 49160 34430 34260 165100 22,500 254600 204409 11,4001 8,7901 61490 10,100 
5 6,000 4130 34400 39260 17,300 22,300 25,600 19,300E 11,1001 8,6001 51980 10,100 
6 5,900 4,100 34360 34260 18,600 22,300 25,800 19,000 11,0001 814501 5,980 10,100 
7 5,800 4080 34360 34260 18,700 22,500 254600 19+800E 10,8001 8,3001 6,800 10,200 
8 55700 4,060 34360 34260 19,000 22,400 254300 20,500* 10,6001 8,160 6,860 10,200 
9 51600 41030 34360 34260 19,800 22,300 254400 20+600 10,5001 8080 6,950 10,200 
10 54500 4,020 34360 35260 20.500 21,7800 25,800 204100 10.300 8,000 77250 10, 200 
1s 51430 4,000 3,360 3,260 20,900 21,300 25900 19,800 9,940 8,160 7,600 10,100 
12 51370 34930 3,360 34260 21,300 20,800 25+900 19,800 9,720 8,330 8,050 10,100 | 
13 5,290 34980 34360 34260 21,500 20-100 252900 19.100 104400 8,190 8,000 10,000 
14 5+170 39960 34360 34260 21,500 19,600 254900 18,800 10,300 8,190 8,100 10,000 
15 5,000 34930 34330 34260 21+600 19,200 25,700 18,300 10,200 7,570 8,220 94950 
16 4,970 34900 34300 31260 21,700 18,900 25600 18,100 10,200 79470 8,400 9,800 
17 4,900 34900 34300 34260 21,500 18,700 254500 17,900 10,100 7,390 8,360 9,730 
18 4,800 34900 34280 39260 21,500 18,600 25,300 17,700 10,000 7,260 8,700 9,600 
19 4700 3 860* 34200* 34450 211300 18,700 25,200 17,500 8,900 7+150 8,650 9,500 
20 4,600 34860 34230 3,700 21,100 18,900 25100 17,000 9,320 64760 8,750 94400 
21 41560 3,800 34230 4,150 20,800 19,200 251100 16,700 94490 7,680 8,750B 9,300 
22 41430 3,730 39230 4,800 21,500 19,300 25,100 16,300 94490 77810 8,750 9,200 
23 49430 34700 39260 59600 21,100 23,100 244900 169100 91490 77680 8,840 91040 
24 4,380 3,680 34260 6,500 21,700 23,700 242600 15,700 9,860 7,710 9,000 9,000 
25 4360 31660 3,260 7400 22,000 24,600 241400 154400 94729 72710 9,200 8,850 
26 4,300 3,630 34260 8,200 22,000 24600 24,200 15,000 8,380 7,810 9,300 8,700 
27 41290 3,600 34260 8-900 22,200 25100 23,600 14,800 81240 79390 9,400 8,600 
28 41280 32560 34260 9,800 21,800 254200 234400 14,100 82410 7,310 9,560E 8,480 
29 4,300 be 35260 10,7008 22,000 254200 22,500 13,700 81350 74180 9,680 8» 390 
39 4,280 =e 39260 12,500 21,800 254300 22,100 13,600 81490 79180 9,800 8,200 
31 4,280 = 34260 = 21,900 = 21900 134200 == 7,180 = 8,100E 
MEAN 5,090 3,920 34320 4,810 20,200 21,800 24,900 17,800 10,100 7,870 8,050 9,520E 
MAX. 6,400 4,230 3500 12,500 22,200 254300 254900 21,600 12,800 9,100 9,800E 10, 200E 
MIN. 4,280 34560 34200* 34260 13,600 18,600 21,900 13,200 81240 6,760 5,980 8, 100E 
M.F.C. 2441 2340 288 2418 1.752 1.891 2.167 1.547 2874 2684 -699 | «826 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (12 Years) 
MEAN 11,500 cfs 15,100 cfs 
MAXIMUM 25,900 cfs, July 11 to 14 55,700 cfs on May 26, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- am 
MINIMUM 3,200 cfs on March 19 2,430E cfs, March 31 to April 5, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS =- oe 


NOTES: 

* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 29 and from November 21. 

I - Interpolated. 

E - Estimated August 5 to 7 and from November 28. 

Stage discharge relation is extrapolated above 45,600 cfs and below 7,400 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No, 143 (Station No. 3AB-1). 
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WASWANIPI 


0.3 MI. DOWNSTREAM FROM OPAWICA RIVER 


STATION NUMBER 080704 


DRAINAGE AREA - 7260 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - MANUAL 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 

1 —— 5,580F 4,580E 34750E 9,400E 36,400 14,000 10,200 9,920 12,900 10,200 6, 330 

éd ae 5,500 4,560 3,720 11,000 38,400 13,100 10,200 9,900 12,400 10,100 6,220 

3 -- 5 +420 44520 3,700 12,500 37-800 12,800 8,800 10,100 12.300 94950 6-200 

4 -- 5¥400 45480 35680 14,000 36,900 12,700 11,200 94900 12,4090 91650 6200 

5 =< 54390 45440 34650 15.5008 35,700 12,100 11,400 9,500 12,300 94450 6,200 

6 -- 54350 41420 34620 17,000 34,300 11,600 12,500 91180 11,600 7,880 6,200 

7 -- 54320 44400 34600 18,400 32,800 11,400 15,800 94480 11,300 7,980 61200 

8 <a 5,280 4380 3,580 20,000 31,400 10,900 16,100 9,920 11,200 7,860 6+ 200 

9 be 5,250 44340 34550 21,800 30,200 11,700 15,800* 10,300 11,000 8y680 67200 
10 + 54200 4,300 apo 50 24,000 28,800 11,800 15900 10,400 10,700 8620 64200 
11 ae 51180 4,280 3,510 26,000 27,500 11,600 17,600 10.400 10,300 8,580 6,200 
Lz oe 5,150 4,260 34500 29,000 26400 11.400 16,700 10,800 10,200 74930 6,200 
cs oe 5100 44240 3,500 30,900E 25,200 11,400 16,100 11,800 12,200 7,740 64200 
14 a 5,090 4,200 3,500 33,400* 24,000 11,300 16,000 12400 13,200 7,760 6,200 
15 as 51040* 44160* 3,500 34,000 23,000 114900 15,300 11,100 13,900 7,780 64200 
14 -- 5000 44130 3,520 35300 22,400 13,000 16,100 14,200 13,600 79740 6,200 
D7, -= 44990 4,100 3,530 36,500 22,100 13,100 154900 13,800 134600 7740 6,200 
18 saion 4,980 4,080 34560 37,500 22-000 12,700 154400 154100* 13,000 7,710 6,200 
19 -- 4,950 4,010 3,600 38,300 21,700 12,000 15,100 15,500 12,900 7,400B 6,200 
20 == 4,900 4,000 3,650 37,500 20,800 11,600 14,500 15,700 13,000 7,210 6,200 
21 -- 4,850 3,990 3,800 37,200 19,800 11,300 13,800 15,500 12,800 7,209 6,200 
22 ins 4,820 34980 4,200 364400 18,800 11,200 13,000 15,500 12,800 7,160 64200 
23 -- 4,800 34930 45400 354300 184100 11,000 12,500 15-200 125400 7,090 64200 
24 -- 4,780 34900 5,000 34,000 17-300 10,800 11,900 14,900 12,100 64960 6,200 
25 -- 41750 3880 5 +400 334500 16,800 10,800 11,900 14,600 11,900 6,800 6+ 200 
26 om 4,680 3,870 6,100 32,800 16,500 10,300 11,100 13,900 12,000 64650 61200 
rad -- 44650 3,840 6-800 32,4800 15,900 10,200 10,900 13500 11300 6+610 6,200 
28 gine 41620 3,810 7,500 329200 154400 10,100 10,200 13,100 11,200 6.600 6,190 
29 zm — 3,800 8,000 3147200 14,900 10,200 10,100 13,000 10,900 6,560 6,180 
30 —_ -- 34790 &,800 32,700 14-600 10.500 9,800 13,000 10,300 64480 61160 
31 “= are 34760 -- 30,900 -= 10,200 94920 =: 10,200 == 6,100 
MEAN ed 5070E 4,140E 4,390E 28, 100E 24,900 11,600 13,300 12,400 12,000 7,870 6,200 
MAX. == 5,580E 4,580E 8,800E 38,300 38,400 14,000 17,600 15,700 13,900 10,200 6,330 
MIN. “= 4,620E 3, 760E 39 500F 9,400E 14,600 10,100 8,800 9,180 10,200 64480 6,100 

FOR THE YEAR 1962 
MEAN oe 
MAXIMUM 38,400 cfs on June 2 


MAXIMUM INSTANTANEOUS = 


MINIMUM 3,500E cfs, April 12 to 15 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 5 and from November 19, 

E - Estimated to May 13. 

Stage discharge relation is extrapolated above 33,500 cfs and below 7,000 cfs, 
Accuracy of Records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos, 140 and 143 (Station No. 3AA-1), 
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WASWANIPI 


0.3 MI. DOWNSTREAM FROM OPAWICA RIVER 


STATION NUMBER 080704 


DRAINAGE AREA - 7260 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


T 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
ih si l T =| 1 | 
1 | 51980 3,820 3,050 2+780 16,100 18,900 207400 18,200 8,820 6,500 5,750 7,890 
2 5,900 3,800 3,030 2780 16,400 18,600 21,300 18,000 8,580 6,410 54750 7,980 
3 5,850 3,740 3,000 2,780 16,400 18,700 21,300 14,700 8,360 64320 5,710 8,000 
4 5.890 3,700 32,000 2780 17,900 18, 700* 21,200 14,900 84190 64230 54650 8,060 
5 5,780 34650 3,000 2780 17-700 18,700 20,800 16,400 8,020 67190 5,650 8,120 
6 5,620 3,600 3,000 2,780 18,000 18,900 202400 17,700 74900 6,020 51460 8,120 
7 5.590 3,580* 3,000* 2780 18,300 18,500 20,300 18,000 729620 67150 5,580 8,120 
8 51430 32530 27980 2,780 18,300 18,000 19,800 17,800 77500 65260 5+650 8,100 
9 5,400 3,500 2,950 25780 18-300 175400 19,900 17,200 7+480 6,300 5,830 8,100 
| 10 5, 300* 35470 2.930 2.780 18,200* 15,800 202400 16,500 6980 6,280 6,280 8,100 
ll | 5,200 34440 2920 2,780 18,200 16,200 21,300 15,700 6,960 6,230 6720 8,100 
12 5180 34400 27910 2,790 18,000 15,600 214400 15,000 79480 61080 64940 8,100 
13 5,010 3,350 2,900 2,800 17,800 15,000 21,100 14,800 7,500 6,080 7,160 8,000 
| 14 4,990 3,320 27890 2+810 17,900 14,600 20+400 144400 7,520 6.040 7+200B 8,000 
15 4,890 34300 2,890 27850 18,000 14,200 19-900 13,800 7,500 5,980 7,000 &,000 
| 16 4,800 3,280 2,880 2900 18,200 14,100 19,800 13400 71340 5.930 6,960 7,960 
17 4,710 34250 2860 3,100 18,200 13,800 20,100 13,000 7,070 5,830 61940 7.820 
18 4,630 34230 27850 4200 18,200 14,200 20,500 12,600 6,960 55750 6990 7,780 
19 4,600 3,200 24840 4,600 18,200 14,200 20.600 12.600 6+960 51730 7,000 7,600 
20 4,500 34190 2820 4,800 18,700 15,100 20,300 12,000 79140 5670 7,000 7,510 
21 4,420 3,160 2,810 5,980B 19,300 19,200 207400 11,700 7360 5,610 7,080 7+400 
22 4,380 3,150 2800 69740 19400 22,100 20,100 11,400 72430 5.650 7,120 7,300 
23 4,300 34130 2 5800 7,280 19,500 23,200 19,700 11,200 7+410 5610 7,200 7.200 
24 4,230 34110 27800 8»400 19,200 24,100 19,200 10,900 74160 5610 74280 7,100 
25 4,150 3,100 2,800 94130 18,900 23,800 18,800* 10,500 7+140* 54630 74340 7,000 
26 4,100 3,100 2,790 10,000 18,000 23,000* 18,000 10,200 6,980 5,670 79400 6,920 
27 4,060 3,080 2.780 10,700 17,900 22,300 17,700 10,000 612940 5870 7+600 6,820 
28 4,000 3,050 2780 11,100 172400 21.600 17,400 9,720*% 6,780 6,020 7,700 6,800 
29 34950 3,030 2,780 12,100 17,200 214400 17,400 9,580 64650 6,060 7.750 6,750 
320 3,900 = 24780 15,300 17,800 20,600 17,900 94420 65540 6,020 7,800 6,680 
| 31 3,880 ae 2,780 == 18,600 =< 18,000 9,100 -- 5,850 a 6,600 
MEAN 4,860 34350 2,880 55270 18,000 18,400 194900 13,600 72410 51990 6,720 7610 
MAX. 5,980 3,820 3,050 15,300 19,500 24,100 21,400 18,200 8,820 6,500 7,800 84120 
MIN. 3,880 3,030 2,780 2,780 16,100 13,800 17,400 9,100 6,540 5,610 51460 6,600 
M.F.C. 2-509 °352 302 2553 1.893 1.926 2.085 1.423 e777 «628 -705 0799 
| ] 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year} 
MEAN 9,530 cfs 9,530 cfs 
MAXIMUM 24,100 cfs on June 24 38,400 cfs on June 2, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- xa 
MINIMUM 2,780 cfs, March 27 to April 11 2,780 cfs, March 27 to April 11, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- = 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 21 and from November 14. 

Stage discharge relation is extrapolated above 33,500 cfs and below 7,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 143 (Station No. 3AA-1). 


BROADBACK 


1.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1956 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


~ 


5,100* 


- 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 


Accuracy of records: 


good. 


BROADBACK 


1.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1958 
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NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


N = 


NP w 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: 


good. 


BROADBACK 


10 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 
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NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


22,500* 


12,900* 


7y140* 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 


Accuracy of records: 


good, 
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BROADBACK 
1.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


T oT 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
r 1 T T T = 4 
1 8,250E 5,750E 4, 300E =n -- -- -- == == 12,500E -- -- 
2 8,100 5,650 4,250 SS aS FS eS eS rr 12,300 es —— 
3 8,000 5,600 4,200 -- -= -- -- == eS 12,200 == = 
4 7,900 5,550 4,180 == == -- -- == a 12,100 == => 
| 5 7,800 5,500 4,150 -- == -- == a = 12,100 aia += 
6 7,700 51450 4120 -- -- -- -- -- ao 12,300 ra == 
7 7,600 5,350 4,100 == —< -- == -- —< 12,800 -- ~< 
8 74550 5.300 4,080 —— ae =e aa — i 13,200 ies —— 
9 7,450 57250 4,050 = sacs — <= = a 13,200 a rs 
19 7,400 5,200 4,020 =o en ay =: = aay 13,200 = =e 
ll 7,300 52150 4,000 —— -- =~ eS -- -- 13,300 -- i 
12 7,200 5,100 3,980 -- -- -- = -- == 132400 ae ee 
13 7,150 5050 3,970 =< == 25 ,800* as i —— 13,500 -- —= 
14 7,050 5,000 34960 =< me a ae — aoa 132600 = crass 
15 7,000 4,950 34950 eS = are a es a 13,600 —— = 
16 6,950 4,900 3,940 a = = al ie aes 13,600 == == 
17 6,850 4,850 34920 -- -- -- ct -- == 13,600 -- -- 
18 6,800 4,800 3,900 es ca == oo a —— 13,4600 re En 
19 6,700 4,750 3,880 oe =—— = oe =. ae 13,600 oe a 
20 6,600 4,700 3,850 re a == 11, 700* 15,000* 12,500E 13,600E -- -- 
21 6,550 4,650 3 830* -- -- -- Ra) == 12,300 -< -- == 
22. 61450 41630 34820 -- -- -- =-- -- 12,200 -- -- —— 
23 64350 4,600 3,800 -- -- -- as 14400 12,200 -- -- -- 
24 6+250 4,550 3,780 -- -- == ms a 12,300 -- -- -- 
25 64200 4,500 3,750 -- —= -- -- -- 12,300 -- -- -- 
26 6,100 4,450 3,730 -- == =< -—= -- 12,400 -- -- -- 
27 6,050 4,400 34710 == ces == =<, == 12,600 -- -- -- 
28 6,000* 4,350* 3,700 == -- -- -- -- 12,700 <= os == 
29 5,900 4,330 3,680 = ane aoe on ot 12,700 =—— == —= 
30 51850 -- 3,660E -- -- -- -- -- 12,600 -- -- -- 
Bt 5,800 ees 32650B == ad —— == == —— == == en 
MEAN 6,930E 4,980E 3,930E == ar) a a rons om I me a 
MAX. 8,250EF 5,750E 4,300E a == a == ae cet = =< == 
MIN. 5, 800E 4,330E 3,650E -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ip ibs 1 — i i. a! 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN ae 
MAXIMUM 25,800 cfs on June 13 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- 
MINIMUM 3,650E cfs on March 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS =s 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to March 31, 

E - Estimated to March 30 and from September 20 to October 20. 

Stage discharge relation is extrapolated above 25,900 cfs and below 5,500 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Five discharge measurements were made from 1956 to 1959. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 133 and 137 (Station No. 3BE-1). 


BROADBACK 


10 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


st 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST serremaer| ocrosen NOVEMBER | DECEMBER 
5 Ie + 

1 10, 700E 5 ,900E 4,310E se mo 18,9001 11,400 77650 51650 71940 12,900 13, 000E 

2 10,400 5 +800 41280 aa a 18,6001 11,300 71550 51650 8,420 12,800 12900 

3 10.000 5,790 41250 ey ad 1842001 10,900 71470 5,700 8,360 13,000 12,800 

4 9,800 51630 44230 == —— 17,900) 10,500 79310 51650 8,360 13,500 12,700 

5 9,600 5,580 4.200 == == 17,6001 10,500 7,180 5 +460 8340 14400 12600 

6 9,500 5,500 4170 —— a 17,3001 10,500 7,080 51460 8420 14,700 12,500 

7 9,350 5400 4130 -- a 16,900! 105400 77030 51550 8,550 14,700 12,400 

8 94200 5.370 4,100 =e 16,700 10,100 6,800 51630 8,550 14,700 12,300 

9 8,900 5,270 4,090 -- = 16-400 9,970 61750 5+580* 8,550 14,700 12,200 
10 8,700 59230 4,070 ot aS 16% 200 9,830 6680 5,700 8,660 14,500 12,100 
ll 8,600 5,200 4,050 an -- 15,800 9,540 62500 61320 9,060 14,300 12,000 
2 8,400 51150 4.030 —— — 15.4001 9,260 6350 6+880 9,170 14,300 11.900 
13 8,200 5080 4,010 a aan 15,000 94230 6,180 6,950 91540 14,300 11-700 
14 8,000 54030 4,000 m3 == 14,500* 9,200 69150 6,900 9,710 144200 11,600 
15 7,850 4,900 34980 —— ee 1454001 9,080 61500 6,850 94600 14,200 11,500 
16 7,800 4,800 34970 aa == 14,2001 8,920 6,550 64850 94940 14,000 11,300 
17 7,600 4,800 34950 ae —— 14,100 8+640 6,550 79130 10,100 13,700 11,200 
18 7.400 4,750 3,940 aaa ve 13,900 8,530 6550 7,390 10,400 13,700 11,100 
19 7,300 4,710 34930 == a 13,700 8580 6,550 77550 10.900 134700 11,000 
29 7+180* 4,650 34920 == — 13,500 8,580 6380 7,520 11,000 13,600B 10,800 
21 7100 4,600 3,900 or — 13,400 8,550 61230 77420 11,200 13,600E 10,700 
22 7,000 4,570 34890 Se —= 13,200 8»280 6110 7,160 11,300 13,500 10,600 
23 64800 4,550 3,870 oS is 13,000 8,200 69150 62950 11,500 13,500 10,500 
24 6,700 41520 39850* =< == 12,700 8,090 5870 72020 11,600 13,400 10,300 
25 6,600 4,500* 3,830 cas == 12,400 8.040 5810 7e110 11,700 13-400 10-100 
26 6,500 44450 3,820 — == 12,300 7,990 51960 7,070 11,800 134400 10,000 
27 6400 4400 3,810 ster -- 12,300 7,910 5,890 6,880 12,100 13,300 9,900 
28 6,300 4,360 3,800 -- ——- 12,200 7,910* 5670 61950 12.900 13,200 9,800 
29 6,200 = 3,780 —o == 11,900 77940 5650 Ty110 134300 13,100 9,700 
30 61080 rod 3+ 7TOE ore ie 11400 7,810 52650 7+530 13,200 13,000 9,500 
31 54990 = 34750B == =I A 7,600 5,650 mare 13,000 = 9,400E 
MEAN 7,940E 5,010E 3,990E me ae 14,800 95140 69460 64590 10,200 13,800E 11,300E 
MAX. 10, 700€ 5,900E 4,310E pice ne 18,9001 11,400 77650 7550 134300 14,700 13,000E 
MIN. 5+ 990E 4,360E 3,750E — —_ 11400 7,600 51650 51460 71940 12,800 9,400E 

FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN ive oF 
MAXIMUM 18,9001 cfs on June 1 25,800 cfs on June 13, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurements, 
B - Ice effect to March 31 and from November 20. 
I - Interpolated. 
E - Estimated to March 30 and from November 21. 
Stage discharge relation is extrapolated above 25,900 cfs and below 5,500 cfs, 


Accuracy of records: 


poor, 


3,750E cfs on March 31 


3,650E cfs on March 31, 1960 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 


in Water Resources Papers Nos. 137 and 140 (Station No. 3BE-1). 
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BROADBACK 


1.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


T 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
‘i ‘i T ‘i 
| 
1 9,300 61,550 4,650 3,760* 3,800 24,700 15,000 11,100 9,170E 11,200E 8,390E 6,800E 
2 9,200 67500 4,550 3,740 4,200 24,900 14,800 11,000 9,030 11,200 8,420 6,800 
3 9,100 6,400 4,530 3.720 5 +400 25,700 14,600 11,000 9.100 11,100 8,580 6,770 
4 9,000 64350 4,500 3,700 61600 25,800 14,500 10,800 94200 11,000 8,130 6,750 
5 | 8,950 6,300 4,450 34690 8,600 26.000 14,300 10,800 9,300 11,000 | 8,290 64720 
6 8,850 6,200 4,350 3,680 10,800 25,500 14,100 10,700 9,370 10,900 8,500 | 6,680 
7 8,800 6,100 4,300 3,670 12,300 25,300 13,900 10,600 94510 10,800 8,180 61650 
8 8,700 6,000 4.270 3,660 13,300 24,600 13600 10.400 9,510 10,700 8,260 64650 
9 8600 5,950 4,230 34640 13,500 24,600 13700 10,200* 9,830 | 10,400 8,000 64630 
10 8,500 5,850 4,200 34630 13 56008 24,200 14,100 10,100 10,100 10,300 7,900 6,610 
ll 81400 5,800 4,150 34610 14,000 23,400 14,100 10,100 10400 10,100 7,800 6,600 
12 8,300 5.700 4,100 3,600 14400 22,500 13.900 9,970 10,600 10,200 7,670 6.580 
13 8,200 5,650 | 4,080 3,590 15,100 22,100 13,800 9,910 10,900 10,300 7,600 6-570 
14 8,100 | 51600 4,050 3,580 16,400 21,800 13,600 9,800 11,100 10,500 7550 6,550 
ES 8,000 52500 4,000 3,560 17-400 214400 13,600 9,770 11,200 10,700 7+400B 6,530 
16 7:950 5.400 3,990 3,550 18,700 20,600 13,500 9,800 11,300 10,500 7,350 6,500 
17 7,850 5,350 34970 3,540 20,000 19,700 13,300 9,680 11,4400 10,800 7,300 6,480 
18 7,700 5,300 34950 34530 21,800 19,300 13,100 9,830 11,5400 10,700 7,220 6,450 
19 7,600 54250 3,930 34520 22,500 19,300 12,800 9,860 11,400 10,500 7,180 | 6,420 
20 7,550* 5,200 35920 3,510 23,200 18,400 12,600 9,880 11,300 10,500 7,150 6+400 
| 
21 71450 5,100 34900 3,500 23,600 18,300 12,400 9,800 11,500 10,500 7,100 6,370 
22 7,400 5,000 3,880 3,500 24,200 17,900 12,200 9650 11,500 10,300 7,050 6,330 
23 7,300 4,950* 3,870 31490 24,500 17,500 12,200 95340E 11500 9,780 7,000 6,300 
24 71200 4,900 3860 34490 24,700 17,100 12,100 95490 112500 9,690 7,000 6,250 
Z> 7,100 4,850 3,850 34480 242400 16,500 11,900 9,650 11,500 9,920 6,970 6,200 
26 7,000 4,800 3,840 34470 24,800 16,200 11,700 9,370 115400 9,800 6,950 6,150 
27 | 6.900 4,770 3,820 35470 25,600 15,700 11,600 94680 11,400 94490 6,900 6,100 
28 6,800 4,730 3,810 34460 25.900 15,500 11,500 9,540 11,200 9,120 6,870 6,000 
29 6,750 oS 3-800 34450 25,800 15,500 11,4400 9,540 11,.400E 9,210 6,850 5.970 
30 6,700 -- 3,790 3,550 25,700 154300 11400 94140 11+400 9,070 64830 5.950 
31 616900 = 34780 ae 25,700 —— 11,400 94140 —— 8,930 = 5,900 
MEAN 7,930 5,570 4,080 34580 17,800 20,800 13,100 9,990E 10,600E 10, 300E 7,550E 6,440E 
MAX. 9,300 6,550 41650 3, 760* 254900 26,000 15,000 11,100 11,500€ 11,200E 8,580E 6, 800E 
MIN. 6,600 4,730 3,780 34450 3,800 15,300 117400 9,140E 9,030E 8,930E 6,830E 5,900E 
M.F.C. - 805 ~566 2414 2363 1.804 2-117 1.332 1.014 1.081 > 1.046 ~766 2654 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 9,840 cfs 9,840 cfs 
MAXIMUM 26,000 cfs on June 5 26,000 cfs on June 5, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 26,200 cfs on June 5 at 5 p.m. 26,200 cfs on June 5,1962 at 5 p.m. 
MINIMUM 3,450 cfs on April 29 3,450 cfs on April 29, 1962 
MINIMUM INSTANTANEOUS 3,450 cfs on April 29 at noon 3,450 cfs on April 29, 1962 at noon 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10 and from November 15. 

E - Estimated August 23 to September 29 and from October l. 

Stage discharge relation is extrapolated above 25,900 cfs and below 5,500 cfs. 
Accuracy of records: fair, 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 140 and 143 (Station No. 3BE-1). 
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BROADBACK 


1.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE WASWAGAMI RIVER 


STATION NUMBER 080801 


DRAINAGE AREA - 6770 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
| + + 
1 5,850E 34950 2,900 21640 3,700E 13, 700E 12,3001 12,300 7,000 4,910 3,970 4,950 
2 51800 34900 2,880 2,630 34830 14,200 12,3001 12,100 6,930 4,950 3,870 5,000 
3 5.750 34820 21860 2,620 4,000 14,700 12,3001 11,700 6,860 4,910 34630 5,100 
4 51700 3,780 2+850 21620 4,200 15,000 12,300 11,500 61630 4760 3,560 5+400 
5 5,650 34720 2,830 2+610 4,400 15,200E 12,300 114300 6470 4,760 34740 5,600 
6 5,600 3,680 2.820 21610 4,600 15,300 12,500 11,100 64400 4,690 3,790 5,550 
rf 51550 34620 2,810 2600 4,800 15,300 12,400 10,900 6,330 4,580 34710 5 +450 
8 5,500 34580 21800 2 +600 52000 15,200 12,200 10,700 6,270 4,560 3,770 5,300 
9 51450 34520 24790 2600 55300 14,900 12,000 10,400 6,050 45490 3-850 5,300 
10 5.400 34480 2,780 2590 5,500B 14,500 12,000 10,100* 52920 4,580 3,870 5,350 
ll 5,350 34420 24780 2,590 5,800 14,700 12,300 9,980 6,050 41440 34870 5+400E 
12 54250 3,380 2,770 21590 6,000 14,400 12,200 9,830 6,030 4,370 3,850 5,600 
13 51200 34320 2.770 2,590 6,300 14,200 12,300 9,800 5810 4220 3760 52750 
14 5120 3,300 2.760 21580 6,600 14,000 12,200 95570 51750 49240 3,690 54850 
15 5+050E 34250 27750 21580 6,800 13,900 11,800 9,350 5730 44220 34690 51880 
16 5,000 34220 24740 2,570 7,000 14,100 11,600 91230 51860 41220 39760 54940 
17 4,950 34210 29730 2+580E 7,400 13,900 11,900 9.120 5,730 4,220 39840 54950 
18 4,870 34150 29720 24590 T»600 13,900 12,000 8.930 5,550 4200 34610 5.950 
19 4,800 34110 29710 2+610 8,000 13,600 12,000 8.710 5,550 4,200 348208 59930 
20 4,750 34080 2.700 2,680 8,350 13400 12,000 8,630 54630 4,120 34060 5-900 
21 4,700 3,050 27700 2,700 8,650 12,800 11,900 8,610 5,750 4,040 3,600 5,820 
22 4,650 3,020* 2, 700* 2,800 9,000 12,500 11,700 8.580 5.670 4,040 34820 5800 
23 4,600 3,000 2,700 21830 9400 12,600 11,700 8,340 51550 4100 39870 5,750 
24 4,500* 22980 2,700 27900 9,800 12,600 11,700 84130 54420 4,130 32950 5,670 
25 4,400 2,970 2+700 2,970 10,200 12,600 11,700 8,060 5.340 4,070 4,050 5600 
26 4,350 2950 2690 3,080 10,700 12,200 11,700 75930 59340 4,100 4,150 57550 
27 4,300 24920 21690 34200 11,200 12,200 12,000 71630 59340 4170 4,320 51480 
28 41230 2910 2+680 34330 11, 700E 12,2001 12,000 7,550 5-300 4,200 4-550 5+420 
29 4,130 == 21670 34450 12,300 12,2001 12,000 72430 5260 4,200 4,800 54360 
30 4,080 SH 2660 34600 13,000E 12,2001 12,000 71400 5,070 4,120 4,900 59290 
3Y 4,000 -- 21650 aS 13,300 ates 12,300 72310 = 4,020 —— 54220 
MEAN 4,980E 34330 2+750 2,760E 7,560E 13, 700E 12,100 95430 5,890 4,350 3,890 5,550E 
MAX. 5,850E 3,950 2900 3, 600E 13, 300E 15,300 12,500 12,300 7,000 4,950 4,900 5,950E 
MIN. 4,000 2910 27650 2,570 3» 700E 12,200 11,600 7,310 5,070 41020 3,060 4,950 
MeF.C. -781 522 431 3433 1.185 2.153 1.888 1.477 922 2681 609 -870 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 6,380 cfs 8,110 cfs 
MAXIMUM 15,300 cfs on June 6 and 7 26,000 cfs on June 5, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 15,300 cfs on June 6 at noon 26,200 cfs on June 5, 1962 at 5 p.m. 
MINIMUM 2,570 cfs on April 16 2,570 cfs on April 16, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS == e 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 10 and from November 19. 

I - Interpolated. 

E - Estimated to January 15, April 17 to May 28, May 30 to June 5 and from December 11. 
Stage discharge relation is extrapolated above 25,900 cfs and below 5,500 cfs 

Accuracy of records: fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No, 143 (Station No, 3BE-1). 


RUPERSD 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. 


GAUGE - MANUAL 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1950 
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STATION IN OPERATION SINCE 1950 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


es 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JUBY; AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
l | | ii 
1 == se oe = == -- == 434000 -- 25,200 274400 -- 
2 = a se = == -- -- 434400 -- 244600 28,000 -- 
3 a= = 5 == == -- = 434400 31,700 23,400 277600 -- 
4 whee ae == == -- =< -- 43,000 31.700 24.000 28,000 -- 
5 Se = Je = = =< -- 42,800 30400 24,3001 | 28,000 os 
6 == oe = == == -- -- 42,500 304400 241600 27,600 -- 
7 oe = == a == =- -- 424600 31,100 244600 277400 -- 
8 = ae == == == -- -- 424100 304400 24,600 27,400 -- 
9 a2 Se = = =~ =- -- 41,700 30400 24,300 274600 -- 
10 Se == == == == -- -- 40,500 30,100 244600 27,9001 -- 
11 == e -- == -- -- -- 40,600 30,100 24,600 28,200 -- 
12 aes se Se = -- == -- 401100 29,700 241600 29,200 -- 
13 == = == = -- -- -- 39,700 284700 24.900 28,900 -- 
14 = = = A: -- -- -- 394300 284100 24,600 28,600 o- 
15 as a = == =-- -- -- 38,200 28,100 25,4200 284900 -- 
16 =e = a ae aa -- -- 38,200 | ,27+800 25,500 29,600 -- 
17 =e ee =) ze -- -- -- 384200 27,200 25,500 30,300 -- 
18 — == == -- -- -- 45,100 38,200 274200 264100 30,300 -- 
19 — ae == = =- -- 454600 384200 264900 264100 30,900 -- 
20 = == <= == -- -- 454100 37,400 26+9Q0 26400 304900 -- 
21 = == = -- -- -- 454100 374400 26,900 26,700 31,300 -- 
22 Le = == a= -- -- 44.700 -- 264500 26,700 314300 -- 
23 = se == == == a= 44,200 -- 264500 26,7001 | 314300 oe 
24 =— -- = -- -- -- 441200 -- 26,500 264700 304900 -- 
25 os = = -- = == 44,200 -- 264200 264700 30-900 -- 
26 Ss = -- -- -- -- 44,100 -- 25,800 274000 30,500 -- 
27 Le == = -- -- on 44,100 -- 254500 27,000 30,1008 -- 
28 se = — == es -- 444200 -- 254200 26,700 294900 -- 
29 =2 = == -- -- -- 434600 -- 254200* | 26,700 29,600 oe 
30 Su = == -- -- a= 43,000 -- 244900 264700 29,100 ae 
31 -- -- -- -- -- -- 434000 -- -- 27,300 -- -- 
MEAN — = ae == = -- -- -- -- 25,600 294300 a= 
MAX. = aS = == = = == -- os 274300 31,300 -- 
MIN. =e ae -- = = =" -- -- 244900 234400 27,400 -- 
FOR THE YEAR 1950 
MEAN = 
MAXIMUM 45,600 cfs on July 19 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 
B - Ice effect from November 27. 
I - Interpolated. 


23,400 cfs on October 3 


Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs. 
Accuracy of records: poor. 
Manual gauge read once daily. 


RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. 


GAUGE - MANUAL 
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STATION IN OPERATION SINCE 1950 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1951 


[| JANUARY FEBRUARY MARCH | APRIL | MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
it 
1 — == od =o 30,500 26,900 26,500 24,200 22,000 20,900 27,900 27, 000E 
2 a= == = iio 30,900 26,600 265500 24,200 22,000 21,200 28,500 27,300 
3 =e < Sa a 30,900 26,300 26,500 24,200 21,700 21,500 28,4400 28,000 
4 a a <a — 30,500 26,000 269200 244200 21+400 21,800 27,900 28,800 
5 aa ois = = 30,200 26,000 255900 24,200 214400 22400 27,600 29,500 
6 = an a sie 30,0001 25,700 25,600 24,500 21,100 23,000 27,400E 30,000 
7 im = a = 29,700 25,700 257300 24,500 21,100 23,000 2619008 30,800 
8 ote =o = == 294500 25,700 24,700 24,500 20,800 23,000 26,700 31,200 
9 == == -- a 29+500 25400 24400 24,800 20,500 22,700 26,300 31,900 
10 vane — = a 29,500 25-400 24,0001 25,100 20,600 22,700 26,100 32,300 
ll mir Sig — => 29,500 25,400 23,9001 25,100 20,500 22400 25,900 32,800 
12 rg = 3S a 29,500 254400 23,8001 25,100 20,300 224400 25,800 32,900 
iy = cs == a 29,200 25,100 23,5001 25,7100 20,000 22,400 25700 33,000 
14 a == a= ae 29200 25,100 23,500 25,100 20,000 224400 25,500 33,000 
15 avin == = 30,300 29,200 25,100 23,5001 25100 20,000 23,000 252400 32,900 
16 = ani iyo 30,900 29,200 25,100 23,500 257100 20,000 23,300 25,300 32,500 
17 ~— -- = 31300 29,200 25400 234500 25,100 20,000 23,600 254200 32,000 
18 a -- =e 314900 29,200 254400 234500 24,800 20,000 23600 25,7100 31,800 
19: om == SS 31,900 28,500 25-700 234500 244500 20,000 23,000 25,100 314200 
20 -- == olen 31,600 28,500 25,700 23,500 24,500 20,000 23,4300 254100 31,000 
21 — =< -- 31,600 28,500 26,000 23,500 24500 20,000 23,600 25,100 30,800 
22 bac = a 31,1001 28,500 26,600 23,500 24,500 20,000 24,200 25,200 30,200 
22 aed io me 30+600 28,500 26,900 23,500 24200 20000 24,800 25,300 30,000 
24 = =< se) 30,600 28,200 26,900 23,500 241200 20,000 26300 254400 29,900 
25 = <= = 30,900 27,900 26900 23.800 23,600 20,000 26,300 25,500 29,200 
26 aie ne == 30,900 27,900 26,900 24,400 23,300 20,000 26,600 25,800 29,000 
27 _ -- = 30,900 272900 26.900 241400 23,000 20,300 26.900 25,900 28,900 
28 == aula =e 30.900 27,600 26.600 24,400 23,000 20,500 27,200 26,100 28,300 
29 -= -- == 30,900 27,600 26600 24,400 22-700 20,600 27,200 26,300 28,000 
30 “= == == 30900 27,300 267600 24400 22,700 20,800 27,500 26,700 27-900 
31 s+ aie Re os 27,300 = 244400 22,100 ats 27,500 = 27,800 
MEAN -= == -- -- 29,000 26,000 249400 24,200 20,500 23,900 26,200E 30,300E 
MAX. —— -- —< <r 30,900 26,900 26,5500 25,100 22,000 27,500 28,500 33,000F 
MIN. a “— == hee 27,300 25,100 23,5001 22,100 20,000 20,900 25, 100E 27, 000E 
FOR THE YEAR 1951 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- =s 
MAXIMUM 31,900 cfs on April 18 and 19 45,600 cfs on July 19, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


B - Ice effect from November 7. 


20,000 cfs, September 13 to 26 


20,000 cfs, September 13 to 26, 1951 


I - Interpolated, 

E - Estimated from November 6. 

Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs, 
Accufacy of records: poor. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 115 (Station No, 3BC-1). 
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RUPERT 
AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1952 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+_ | —+ —+ + 
1 27,7T00E 23,000E 19,900E 18 ,400E 24,000E 37,5001 39,0001 44,200 43,000 50,700 41,100 32,200E 
2 27,500 23,000 19,900 18,400 25,000E 37,5001 38,500 44,200 43,4001 51,800 40,900 32,100 
6} 27,200 22,909 194900 184400 26,0008 37,500 38,100 44,200 43,800 52,000 404500 32,000 
4 27,100 22,700 19,900 18,400 27,000 37,0001 38,4001 45,400 44,600 52,000 40,100 31,900 
5 26,900 22500 19,800 18,400 28,000 36,400 38,9001 454400 44,600 51,600 40,100 31,800 
6 261800 224400 19,700 18,300 29,500 367400 39,300 45,0001 44,200 51,100 39,700 31,500 
7 26,600 22,300 19,600 18,300 31,000 367400 39,3001 44,7001 44,200 50,100 38,900 314400 
8 262400 22,4200 19,500 18,300 32,600 37,500 39,3001 44,6001 43,400 48,800 38,600 31300 
9 26,300 22,100 19.500 18.300 34,000 37,500 39,300 45,000 434400 47,8001 38,600 31,200 
10 26,100 22,000 19,400 18,300 35,100 37,500 40,500 46,200 43,400 47,8001 39-700 31,100 
| 11 26,000 21,900 19,300 18,200 36,600 37,900 40,900 47,3001 43,400 48,800 38,900 31,000 
12 254900 21,800 19,200 18,5200 38,3001 37,900 41,0001 48,300 43,000 49,300 37,800 31,000 
13 25,600 21,600 19,200 18,200 40,1001 38,300 41,2001 49,200 43,000 49,300 37,000 30,900 
14 25,500 21400 19,200 18,300 42,0001 38,700 41,300 50,3001 42,600 48,800 36,300 30,800 
£5 254300 214300 19,100 18» 300 44,100 38,700 41,700 51,300 42,5001 48,400 36,600 30,700 
16 25,100 21,200 19,100 18,300 44,800 39,1001 41,500 52,400 42,400 47,900 36,800 30,600 
17 25,000 21,100 19,000 18,300 43,2001 39,2001 41,500 52,800 42,400 47,100 36,900 30,500 
18 24,900 21-000 19,000 18400 41.600 39,3001 41,500 52,9001 44,1001 47,100 36,800 30,300 
19 24,800 21,000 18,900 18,500 40,800 39,3001 41,5001 52,900 45,700 47,100 36,600 30,200 
| 20 24,600 20,900 18,900 18,700 40,000 39,3001 41,500 51,200 45,600 46,200 36,100 30,200 
21 24,400 | 20,800 18,900 18,900 40,0001 39,3001 41,5001 51,100 46,000 454400 35,500 30,100 
22 24,200 20+600 18,900 19,000 39,8001 39,400 41,500 51200 47,000 44,800 3542008 30,000 
23 24,100 20,400 18,900 19,300 39,200 39,400 41,4001 51,100 47,300 44,200 34,900 30,000 
24 24,000 20,300 18,900 19,800 39-200 39,6001 41,200 51,200 47,300 43,800 34,500 29+900 
25 23,900 20,200 | 18,900 20,000 39,200 39,800 41,3001 50,300 47,300 44,000 34,100 29,800 
26 23,800 | 20,1090 18,900 20,300 38,8001 39,800 41,300 49,500 47,300 43,000 33,800 29,700 
2m, 23,600 20,000 18,800 21,000 38400 40,0001 43,900 48,100 47,700 42,600 33,200 29,600 
28 234400 20,000 18,800 21,9001 38,400 40,0001 44,0001 48,100 49,900 42,200 33,000 29,500 
29 23,200 20,000 18,600 22,500 38,0001 39,800 44,0001 47,700 50,700 41,800 32,800 294400 
30 23,100 dover 18,600 23,300 37,600 39,800 44,1001 46,400 50,700 41,000 32,500 29,300 
31 23,100 -- 18,600 a 37,5001 ee 44,1001 44,800 a 41,000 a 29,200 
| 
MEAN 25, 200E 21,400E 19,200E 19,100€ 36,400 38,500 41,000 48,300 45,100 47,000 36,900 30,600E 
| 
MAX. | 27,700F 23,000E 19,900E 23,300E 44,800 40,0001 44,1001 52,9001 50,700 52,000 41,100 32,200E 
| MIN. 23,100€ 20,000F 18,600F 18,200E 24,000E 36,400 38,100 44,200 | 42,400 41,000 32,500 29,200E 
M.F.C. 2139 ~627 2562 2559 1.067 1.128 1.202 1.414 1.322 1.377 1.081 2896 
ah 
FOR THE YEAR 1952 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 34,100 cfs 34,100 cfs 
MAXIMUM 52,900 cfs on August 18 and 19 52,900 cfs on August 18 and 19, 1952 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- ae 
MINIMUM 18,200E cfs, April 11 to 13 18,200E cfs, April 11 to 13, 1952 


MINIMUM INSTANTANEOUS aS ao 


NOTES: 


B - Ice effect to May 3 and from November 22, 

I - Interpolated. 

E - Estimated to May 2 and from December 1. 

Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 115 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1953 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
Ir ils + 

ve 29,000E 25,300E 22,100E 21,500E 39,100 38,200 34,300 34,500 27,800 36,900 37,000 = 

2 28,300 254200 22,000 22,000 39,500 37,800 35,100 34,500 27,800 37,200 37,000 So 

3 28,600 25,100 21,900 22,700 39,500 36,300 35,100 34,200 27,800 37,300 36,300 are 

4 28,500 25,000 21,800 234300 38,700 35500 35,500 33,500 27,800 37600 35,900 mm 

5 28,300 25,000 21,600 24,000 38,300 35,500 36,200 33,500 28,400 38,800 35,900 a 

6 28,200 24,900 21,500 25,000 37,900 35,200 361200 33,500 28,400 40,400 35,8001 oI 

7 28,100 24,800 217400 25,800 37-900 35,200 36600 325500 27,800 40,400 35,7001 —— 

8 28,000 24,500 21,300 26,800 37,900 33,700 37,000 32,500 27,800 40.400 35,600 == 

9 27,900 24,300 21,200 27,500 37.500 34,800 37,300 32,500 28,400 40,400 33,500 one 
19 27,800 24,200 21,100 28,300 374500 34,800 38,100 32,500 27,800 40,800 33,500 -- 
1l 27,700 24,100 21,000 2942008 372900 34, 800 38,100 31,800 28,400 40,800 33,500 = 
12 27,600 24,000 20,800 30,000 37200 33,700 38-500 31,800 28+400 40+400 33,100 == 
hie) 272500 23,900 20,700 30,900 36,800 33,700 38,500 31,500 29,100 40,400 33,100 = 
14 27,300 23,800 20,700 31,800 36,800 33,700 38,500 30,800 29,100 40400 32,100 == 
15 279200 23,700 20,600 32,700 36,800 33,000 38,100 30,500 30,000 40,400 325100 = 
16 27,100 23,500 20,500 33,000 36,700 33,700 38,000 30,500 30,300 40,300 | 32,000 == 
17 27,000 235400 201400 34,000 364700 34,000 37,300 30,500 314300 39,900 32,0006 — 
18 27,000 23,4300 20,300 34, 800E 36-700 33,000 37,200 29,800 31,300 39,500 32,000 os 
19 26,900 23,200 20,200 35,300 37,100 33,700 37,300 29,800 31,300 384700 32.0008 “= 
20 26,800 234200 20,200 354900 38,2001 34,400 37,200 29,500 31,600 38,6001 32,000 =~ 
21 26,500 23,100 20,200 36,200 39,400 34,400 37,300 29,500 31,600 38,5001 31,600 I= 
22 26,500 23,000 20,200 36,200 40,200 34,000 37,600 29,500 31,600 38,4001 31,300 —ie 
23 261400 22,900 20+200 36 +900 40,200 34,000 37,600 28,500 31600 38,300 314100 —= 
24 26+300 22,800 20200 36900 40-600 33,700 38,000 28,500 32,000 38,300 312000 I 
25 26,200 22,700 20,200 36,900 41.400 33,700 37,600 27,000 36.200 38,300 30,900 <= 
26 26,100 22,600 20+300 37,500 41,400 33,700 37,300 27,000 36,200 36,800 “> mas 
27 26,000 22,500 20,400 38,000 41400 34,000 37,100 27,000 36600 36.800 == == 
28 25,900 224400 20+400 38,100 41,000 34,400 36,100 27,000 37,000 36,8001 a = 
29 251700 oo 20,600 38,300 39,800 34,400 36,100 27,900 37,000 36,8001 == == 
30 25,600 == 20,800 38,500 39,700 341400 35,400 27,900 37,000 36,800 ae — 
31 254500 = 21,100 oo 38,600 aa 35~700 27,900 one 36,800 Ss == 
MEAN 27+200E 23,800E 20, 800E 31,600E 38,700 34,500 37,000 30,600 30,900 38,800 = == 
MAX. 29,000E 25 5300E 22,100€E 38,500 41+400 38,200 38,500 34,500 37,000 40,800 sr == 
MIN. 25,500E 22 ,400E 20,200E 21+500E 36,700 33,000 34,300 27,000 27,800 36,800 -- -- 

FOR THE YEAR 1953 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN -- 34,100 cfs 
MAXIMUM 41,400 cfs, May 25 to 27 52,900 cfs on August 18 and 19, 1952 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- -- 
MINIMUM 20,200E cfs, March 19 to 25 18,200E cfs, April 11 to 13, 1952 


MINIMUM INSTANTANEOUS ae te 


NOTES: 


B - Ice effect to April 11 and from November 19, 

I - Interpolated. 

E - Estimated to April 18. 

Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No, 115 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1954 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER|] OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
a sale il | a 

1 = —= ae -- —- 44,700 39,500 29,800 —— om 26,500 25,800 

2 = = oe -- -- 44,700 39,500 29,500 aS =< 26,700 25,700 

3 ose = =—— -- -- 44,300 37-500 29,500 aaa -- 26,700 254600 

4 -- -— -- -- -- 44,300 37.200 294200 == -- 26,500 25,500 

5 -- -- -- -- -- 43,5001 37,200 29,200 =< “= 26,400E 25,500 

6 -- -- -- -- 36,300 42,7001 37,200 29,200 = —— 26,300 254200 

7 -- -- -- -- == 41,9001 35,700 29,000 — a 26,300 24,800 

8 ai = mee = 41,000 41,000* 35,2001 29,200 Sie ou 264200 24,300 

9 -- -- -- -- 43,400 39,500 34,7001 28,900 —— == 26,100 24,000 
10 -- -- -- -- -- 39,100 34,200 28,900 Exe 26,600 26,300 23,800 
ll = a ss = ies 40,700 34,200 28,700 == 27,400 26,300 23,700 
12 eS ee aoa siond ae 40,700 34,200 28,3001 Sh 272400 26,300 23,700 
jie} coin == Se —— << 40,700 32,500 28,000 i 27,5001 26,400 23,700 
14 = -- -- -- 44,600 37,200 31.800 27,900 s 27-500 26,400 23,800 
Wey a = ae == 44,600 37,200 32,200 27,800 ra 27,500 26,500 234900 
16 == == —— = 44,500 35,300 32,4001 27,500 —— 27,600 26,600 23,800 
iT -- -- -- -- 44,500 35,300 32,500 28,100 cae 27,600 27,000E 23,700 
18 -= —= == == 44,500 35,300 32,500 28,200 ay 27,800 27,300 23,600 
19 -- == -- -- 44,500 35,300 32,500 28+400 ——< 27,600 27,600 23,500 
20 -- -= -- -- 46,500 35,300 32,500 28,200 ae 27,800 27,700 234400 
21 <= —— a ser 46,500 36,800 32,500 28,100 i 27,900 27,200 23,200 
22 = a —— =~ 46,100 38,300 32-500* 27,900 == 27,500 27-4008 23,000 
23 = ad = — 46,100 38,300 31,800 28,0001 = 27,200 27,100 22,900 
24 -- —— —— =< 46,100 38,300 31,8001 28,100 a 27,300 26,900 22,700 
25 == -= = = 46,1001 41,500 31,7001 28,100 ner 27,300 26,500 22.600 
26 -= == == —= 46,1001 41,500 31,6001 27,500 rs 26,900 26,500 22,300 
27 <- -- == -- 46,100 40,700 31,5001 27600 at 26,800 26,500 22,100 
28 == a a -= 45,300 41,100 31,500 27,800 =< 26,800 264400 22,000 
29 -- -< == —— 45,1001 41.100 31,1001 27400 =< 26,600 26,200 21,800 
30 -- -- -- -- 45,0001 41,100 30,7001 27,300 ea 26,4400 25,900 21+500 
i! = = == —= 44,900 ae 30,3001 27,0001 == 261400 -- 21,400 
MEAN == == -< -- —= 39,900 33,600 28,300 Ss == 26,600E 23,600 
MAX. -- -- -- -- -- 44,700 39,500 29,800 -- -- 27,700 25,800 
MIN. == as iad -- -< 35,300 30,3001 27,0001 SS — 25,900 214400 

e Lad x a | 
FOR THE YEAR 1954 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN == 34,100 cfs 
MAXIMUM 46,500 cfs on May 20 and 21 52,900 cfs on August 18 and 19, 1952 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- =o 
MINIMUM 21,400 cfs on December 31 18,200E cfs, April 11 to 13, 1952 


MINIMUM INSTANTANEOUS =e =e 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect from November 22 

I - Interpolated. 

E - Estimated November 5 to 17. 

Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs. 
Accuracy of records: poor. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 115 (Station No, 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1955 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
1 21,000 16,900 13,100 11,200 28,000 36,100 31,700 252400 20,000 23,300 27,200 28,200E 
2 20,900 16,800 13200 11,306 28,9008 36,300 31,700 255400 20,100 23,700 27,500 28,000 
3 20,500 16,900 12,900 11-200 29,200 34-800 31,800 25,300 20,100 23,800 28400 27,700 
4 20+400 16,600 12800 11,300 29,200 36,700 31,300 25,4100 20,4200 24,000 29,000 27,300 
5 204200 16,300 12,700 11,200 29,200 36,700 31,500 25,000 21,200 24,200 29,400 27,000 
6 20,100 16,300 12,600 11,300 29,100 36,700 30,000 24,000* 21,300 24,300 29,700 26,800 
7 20,000 16,400 12 +400 11300 28,900 36,700 30300 24,100 21600 24,400 307200 264600 
8 19,900 154900 12,200 11,400 29,6001 36,700 30.400 23400 21,600 24,500 30.400 26,300 
9 19,800 15,800 12,000 11,300 30,3001 36.600 29,800 22,900 21,800 24,600 30,500 26,000 
10 19,700 15,700 11,900 11.400 30,900 364500 284400 22700 22100 24,900 30,700 25,500 
1t 19,600 15,500 11,500* 11,500 31,200 354200 28,500 22,400 22,100 25,100 30,800 25,300 
12 19,500 15,300 11,500 11,600 31800 354400 28,400 22,300 22,100 255500 30,900 25,000 
13 19,300 15,100 11,600 11,500 31,800 35,4500 284400 22,200 22,4100 25,4700 31,000E 24,800 
14 19,200 15,000 11700 11,500 32,400 35,100 28,200 224100 22,100 25,700 31,000 24,600 
15 19,100 14,800 11,700 11-600 32,400 35,200 28,200 21.800 22,200 25,700 31,0008 24,300 
16 18,900 14,600 11,800 11,700 32.4001 35,200 27,800 21,600 22,200 25,600 30,900 24,100 
ANT 18,700 14,500 11-700 11,900 32,500 35,400 27,600 21,300 22,300 25,700 30800 23,900 
18 18,600 14,600 11,500 12-300 32,500 34,500 27,300 21200 22,400 25.700 30.600 23,700 
19 18,400 14-400 11+400 13.000 32,5001 33,300 264900 21,000 22,500 25,500 30,500 23,500 
20 18,300 14+400 11400 13,800 32,400 33,200 26,900 20,7900 22,7700 257100 30,300 23,300 
21 18,300 14,600 11,400 14,500 32,700 33,500 26,300 20,900 22,800 24,900 30,200 23,100 
22 18,000* 14,400 11,300 15,300 32,800 32,000 254700 20,900 22,700 24,800 30,000 23,000 
23 17,600 144200 11,200 16,800 33,000 32,000 254600 20,600 22,800 249600 29,800 22,800 
24 17,700 13,900 11,100 17,600 33,100 33,300 25-500 20,300 22,800 24,900 29,500 22,600 
25 17,800 13,600 11,200 19,300 32,900 32,000 25,500 20,300 22,800 24,900 29,300 22,500 
26 17,800 13400 11,100 20,800 33,0001 32,000 25,400 20,200 22,900 25,100 29,100 22,200 
27 17,600 13,100 11,100 22600 33,2001 33,300 25,400 20,100 22,900 25,500 29,000 22,000 
28 17,700 134200 11,200 24,000 33,300 34,800 25300 20-100 23,000 25,700 28,800 21,800 
29 17,200 ae 11,100 25,800 34,0001 31,100 25,300 20,100 23100 26,300 28,700 21+700 
30 17,100 = 11,200 27,000 34,7001 31,300 254200 20,200 234100 26,600 28,500 21,500 
31 17,000 oe 11,300 x! 35,4001 iss 259200 20,000 =< 26,800 ae 21,300 
MEAN 18,900 155100 11,800 14,600 31,700 34,600 27,900 22,100 22,100 25,100 29,800E 24400E 
MAX. 21,000 16,900 13,200 27,000 35,4001 36,700 31,800 25,400 23,100 26,800 31,000E 28,200E 
MIN. 17,000 13,100 11,100 11,200 28,000 31,100 25,200 20,000 20,000 23,300 27,200 21,300E 
M.F.C. 2814 649 2507 2627 1.367 1.490 1.203 «950 950 1.080 1.283 1.051 | 
| L 1 
FOR THE YEAR 1955 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 23,200 cfs 28,700 cfs 
MAXIMUM 36,700 cfs, June 4 to 8 52,900 cfs on August 18 and 19, 1952 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- — 


MINIMUM 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- -- 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 2 and from November 15. 

I - Interpolated. 

E - Estimated from November 13, 

Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 115 and 119 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 
AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1956 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
+ + =} 

1 21,100E 16,700 15,200 15,500E 27,200E 42,600 38,500 37,900 33,800 44,400 43,100 36,000E 

2 20,800 16,600 155200 16,100 27,300 43,000 38,100 39,900 34,500 44,600 42,500 35,300 

3 20,600 16,500 15,300 17,000 27,400 44,600 38,100 40,100* 34,590 44,700 41,700 35,200 

4 20,400 16,400 15,300 17,900 27,700 45,100 38,100 39,900 34,900 44,900 41,200 35,000 

5 20,200 16,300 15,300 18,800 28,000 45,100 37,800 40,300 362400 44,700 41,200 34,800 

6 20,000 16,200 15,300 19,600 28,300 45,400 37,300 39,900 36,900 44,900 40,300 34,200 

7 19,800 16,100 15+200 20,500 28,800 45,400 37,000 39,500 37,200 45,100 39,900 33,800 

8 19,600 16,000 15,100 214300 29,000 46,200 36,600 329,100 37,200 45,100 38,000 334200 

9 19,500 16,000 15,000 22,000 29,500 45,800 36,400 39,100 37,500 45,900 37,700 324900 
10 19,300 15,900 14,900 22,800 30,0008 46,200 35,800 38,700 37,200 45,900 37,500 32,500 
1l 19,200 15,900 14,900 23,600 30,300 45,500 35,500 39,100 37,800 45,500 37,300 32,200 
12 19,000 15,800 15,000 24,000 30,700 47,200 35,200 39,100 38,300 46,800 37,600 32,000 
13 18,700 15,800 15,000 24,500 31,000 46,800 35,200 39,100 39,100 48,000 38,100 31,800 
14 18,600 15,800 15,000 24,800 312400 47,200 35,200 39,100 39,500 49,300 38,500E 31,500 
15) 18,500 15,700 142900 25,000 32,000 47,200 354300 38,700 40,200 50,100 38,500 31,200 
16 18,400 15,700 14,900 25,200 32,500 46,300 35,400 38,300 40,300 47,400 38,400 31,100 
Brg 18,300 15,700 14,800 25,400 33,000 46,300 35500 37,900 41,800 47,300 38,100 31-000 
18 18,200 15,600 14°400 25,600 34,000 45,500 36,4300 37,900 41,900 46,700 37,700 30,900 
19 18,100 15,600 14,700 25800 34,800 45,900 35,900 37,800 42,300 46,700 37,300 30,800 
20 18,000E 15,600 14, 700* 25,900 35 ,200E 45,100 354900 37,500 42,300 46,700 37,0008 30,700 
21 17,900* 15,500 14,700 26,000 36,200 44,400 36,700 37,500 42,300 46,600 36,900 30,500 
22 17,800 15,400 14,600 26.200 36,600 44,400 36,700 37,200 41,900 46,400 36,800 30,500 
23 17600 15,400 14,600 26,300 37,700 44,400 36,700 37,100 43,500 46,200 36,700 30,500 
24 17,400 15,300 14,500 26,400 38-200 44,000 36,700 35,700 44,300 46,000 36,600 30,500 
25 17,300 15,300 14,400E 26,500 38,500 42,400 37,000 35,300 44,300 45,200 36,500 30,500 
26 17,200 15,200 14,500 26,600 38,600 40,800 37,100 34,900 44,300 44,400 36,400 30,300 
27 17,100 15,200 14,600 26,700 40,500 40,400 37,100 34,900 44,000 44,000 36,300 30,300 
28 17,000 15,100 14,600 26,800 41,300 40,000 374500 34,500 43,500 43,500 36,200 30,300 
29 17,000 15,100 14,700 26,900 41,600 39,600 38,200 34,700 43,900 43,500 36,100 30,200 
390 16,900 = 15,000 27,000 43,800 39,200 38.600 33,800 44,300 43,100 36,100 30,100 
31 16,800 == 15,000 — 44,100 =< 38,600 33,500 = 42,500 es 30,000E 
MEAN 18,600E 15,800 14,900E 23,600E 33, 700E 44,400 36,800 37,700 40,000 45,700 38,200E 31,900F 
MAX. 21,100E 16,700 15.300 27T,000E 44,100 47,200 38,600 40,300 44,300 50,100 43,100 36,000E 
MIN. 16,800 15,100 14,400 15 ,500E 27,200E 39,200 35,200 33,500 33,800 42,500 36,100E 30,000E 
MeF.C. 2584 2496 2467 2740 1.060 1.396 1.156 1.184 1.257 1.436 1.201 1.004 

L 
FOR THE YEAR 1956 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 31,800 cfs 29,700 cfs 
MAXIMUM 50,100 cfs on October 15 52,900 cfs on August 18 and 19, 1952 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- ae 


MINIMUM 14,400 cfs on March 18 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS -< me 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10 and from November 20. 

E- Estimated to January 20, March 25 to May 20 and from November 14, 

Stage discharge relation is extrapolated above 43,000 cfs and below 23,600 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 119 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1957 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
ai 
l 29,700 21,800 18,700 16,300 27,300E 34,500 47400 46,400 39,700 36,700 31,900 36,000 
2 29,300 21,700 18,700 16,300 28,5008 36,100 48,300 45,900 39,700 36,300 324200 36,000 
3 28,600 21,300 18,600 16,200 29,500 35,700 49,700 45,6001 39,700 367300 32,200 36,000 
4 28,000 21,200 18400 16 »000 20,000 354 700* 50.700 454300 39,700 35,500 32,200 36,000 
5 28,600 21,000 18,300 15,900 30-¢800E 36, 800% 51,700 44,9001 38,100 34,700 322600 36,000 
6 28,600*% 21,600 18,600 16,000 31,500 36,500 53,200 44,500 37,300 34,700 32,200 35,900 
7 28,100 21,600 18,300 15,900 329400 35300 514700 43,600 36,100 34,700 324900 35,4900 
8 28,000 21,900 174900 15,400 32,900 35,1001 53,800 43,109 36,100 34,400 34,200 35,4500 
9 27,900 21900 17,800 15,300 334400 34,900 54400 43,100 35,700 34,700 31,500 35,300 
10 27,700 211600 17,900 154190 33,600 35,700 54.400 434,100 354700 34,400 30,7800 357100 
Ll 27,500 21,300 17,500 15,000 345400 35,6001 53,800 43,100 35,300 34,700 334400 35,000 
12 27,100 21,200 17,500 15,100 34,500 35,600 53,800 42,700 354300 34,700 33,700 34,800 
13 264400 21,300 17,300 15,000 36,500 36,900 53,200 42,200 34,900 34.400 32,600 34,100 
14 26,000 21-000 17300 14,800 36y800 37,300 51-700 42,4200 34,500 34,400 32,600 33,900 
15 254400 20,900 17,300 14700 37-100 37,700 53.800 41,800 34,900 34,400 334400 33,600 
16 254200 20,800 17,300 14,600 34,400 381400 53,800 42,200 35,300 34,000 32,800 334200 
17 24,800 20,700 17,000 14,500 34,500 38,800 52-4700 41,800 354300 34,000 324500 33,100 
18 24,800 20,100 16,800 14,500 34,400 38,900 51,700 414400 364100 34,000 32,300 33,000 
19 24,500 20,000 16,800* 14-400 34,400 39,700 51,700 41,400 36,900 34,000 32,200 33,000 
20 24,000 20,100 165800 14600 34,500 41,000 51,200 41,400 37,300 33,600 32,500 33,000 
21 24,000 20,000 16,900 14,900 34,100 38,900 51,700 41,400 37,300 34,000 32,900B 32,900 
22 23,500 19,900 16,700 15,300 33,600 35,600 51,700 40,900* 36,500 34,400 33,600 32,800 
23 234200 19,800 16-700 15,600 33,800 38,900 50,700 40,500 36900 334200 34,400 32,500 
24 23,000 19,700 16,700 16,300 324400 46,900 50,200 41+400 364900 334200 35,000 32,200 
aes 23,300 19400 164600 17,000 32,800 47,190 49,700 414400 364900 334200 354200 32,000 
26 23,500 19,100 16,600 18,800 33,600 47,2001 48,800 41,000 36,900 324400 35,500 31,800 
27 23,000 19,000 | 16,600 20,000 33,800 47,3001 48,800 40,500 36,900 32,100 35,800 31,300 
28 22,500 18800 16,500 22,000E 34,000 47,400 48,800 40,500 364900 31,700 354900 31,000 
29 221300 == 16400 24,100 34,200 48,800 47,800 39,700 36,900 31,700 36,000 30,800 
30 22000 == 16,600 254900 34,500 46,400 46,900 39,700 36,900 32,100 36,000 30,500 
re | 22,000 a 16+400 == 34400 = 47,400 39,700 -- 32,100 = 30,200 
MEAN 25,600 20,700 17,300 16,500 33,300E 39,400 51,100 42,300 36,800 34,000 33,400 33,600 
MAX. 29,700 21,900 18,700 25,900E 37,100 48,800 54,400 464400 39,700 36,700 36,000 36,000 
MIN. 22,000 18,800 16.400 14,400 27,300E 34,500 46,900 39,700 34,500 31,700 30,800 30,200 
M.F.C. - 7196 2643 -540 2514 1.037 1.226 1.593 1.318 1.145 1.059 1.039 1.047 
FOR THE YEAR 1957 FOR ALL THE YEARS RECORDED (4 Years) 
MEAN 32,100 cfs 30,300 cfs 
MAXIMUM 54,400 cfs on July 9 and 10 54,400 cfs on July 9 and 10, 1957 


MAXIMUM INSTANTANEOUS se ve 


MINIMUM 14,400 cfs on April 19 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS ms rine 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 2 and from November 21. 

I - Interpolated. 

E - Estimated April 28 to May 5. 

Stage discharge relation is extrapolated above 41,000 cfs and below 24,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 119 and 126 (Station No. 3BC-1). 


42 


RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1958 


> + 
JANUARY [ reomusey MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
4 =f =) 
1 30,000 24,200 20,600 18,000 28,000 37,300 42,400 41,700 40,800 43,6001 38,300 33,200 
2 29,800 23,900 20,600 17,900 28,500 37,300 42,500 41,5001 41,200 43,4001 38,200 32,900 
3 29,5090 23,900 20,500 17,800 28,700 37,600 42,800 41,2001 40,800 43,2001 38,200 32,500 
4 29,200 23,600 20,300 17,800 29,000 37,900 43,000 41,000 414400 43,0001 39,000 32,000 
5 29,000 23,500 207100 17,700 29,100 38,100 42,800 40,600 41,700 42,9001 39,100 31,800 
6 28,900 23,400 20,000 17,600 29,000 38,200 42,800 40,200 42,200 42,8001 39,000 31,200 
7 28,900 23,100 19,900 17-500 30,200 38,200 42,800 39,800 42,400 42,500 39,000 30,600 
8 28,500 22,800 19,800 17,400 30,700 38,500 424400 39,200 42,600 42,9001 38,900 30,000 
9 28,100 22,800 19,700 177300 29,700 39,000 42,4001 38,500 43,100 43,3001 38,900 29,900 
10 28,100 22.800 19,700 17,100 30,300 39,200 42,4001 38.300 43,300 43,700 384400 29,600 
11 27,700 22,800 19,600 17,000 31,300 39,400 42,5400 37,900 43,800 43,900 38,400 29,200 
12 27,300 22,800 19,500 17,000 31,500 39,800 42,400 372400 43,900 43,900 327+600 29,000 
13 26 4900 22,700 19,400 17-100 32,500 40,000 425400 362900 43,700 43,7001 377400 28,900 
14 26,500 22,700 19,300 17,300 32,500 40,200 424400 36,700 43,800 43,5001 36,400 28,500 
15 26,100 22,600 19,200 177600 324500 40,400 42,200 36900 43,700 43,400 36.400 28,100 
16 25,600 22,600 19,100 18,000 32,500 40,600 42,700 37,100 43,700 43,300 36,200 27,900 
17 25,200 22,500 19,000 18,800 32,800 40,600 43,100 37,300 43,800 43,300E 36,500 27,600 
18 24,800* 21,800 18.900 19,300 33,300 40,900 42,500* 37,300 43,800 43,200 36,800E 27,200 
19 24,500 21,800 18,900 20,100 32,600 41,300 42,600 37-200 43,700 43,100 36,900 26.900 
20 24,200 21,400 18,800 20,900 32,700 41,500 42,800 37,300 43,800 43,000 36,900 267500 
21 24,100 21,100 18,800 21,900 33,100 41,900 43,000 37,300 43,900 42,800 36,900 26,300 
yard 245400 20,900 18,700 22,700 34,800 42,100 42,900 37,400 43,800 42,600 36,800B 26,100 
23 24400 20,900 18,700 23,300 35,000 424100 42,900 37,700 43,700 42,500 36,600 25,900 
24 241400 20,800 18,600 24,000 35,000 42,100 42,800 38,100 43,700 42,300 36,200 25,500 
25 24,300 20,700 18,600 24,8008 35,700 42,100 42,700 38,200 43,800 42,100 35,900 254200 
26 24,300 20,700 18,500 25,200 35,900 42,000 42,600 38,300 43,700 41,900 35,500 25,000 
27 24,300 20,600 18,500 252900 36,100 42,100 42,600 38,200 434600 41,400 35,000 244900 
| 28 24,200 20,600 18,400* 26,500 364400 42,300 42,200 38,700 43,800 40,800 34,600 24,500 
29 24,200 == 18,300 27,000 36,800 42,300 41,700 38,600 43,800 40,200 34,100 24,200 
30 24,200 = 18,200 27,800 37,200 42,400 41,700 38,900 43,800 40,000 33,900E 24,100 
31 24,200 sed 18,100 7 37,400 == 41,700 39,800 == 39,200E Ea 23,900 
MEAN 26,300 22,300 19,200 20,300 32,600 40,200 42,500 38,600 43,200 42,600F 37,100E 28,000 
MAXe 30,000 24,200 20,600 27,800 37,400 42,400 43,100 41,700 43,900 43,900 39,100 33,200 
MIN. 24,100 20;600 18,100 17,000 28,000 37,300 41,700 36,700 40,800 39,200E 33,900E 23,900 
M.F.C. -802 2679 -586 618 2993 1.226 1.296 1.175 Peas 1.299 1.129 854 
FOR THE YEAR 1958 FOR ALL THE YEARS RECORDED (5 Years) 
MEAN 32,800 cfs 30,800 cfs 
MAXIMUM 43,900 cfs on September 12 and 21 and 54,400 cfs on July 9 and 10, 1957 
October 11 and 12 
MAXIMUM INSTANTANEOUS -- -- 
MINIMUM 17,000 cfs on April 11 and 12 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS ca a= 


NOTES: 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 25 and from November 22, 

I - Interpolated. 

E - Estimated October 17 to 31 and November 18 to 30. 


Stage discharge relation is extrapolated above 50,800 cfs and below 22,700 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 126 and 129 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


JANUARY PrnerARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ + + 
1 23,900 19,200 16,600 14,700 15,100 53,500 47,900 41,400 36,600 30,300 42,900 40,000 
2 23,800 18,900 16,600 14,700 152300 53,200 47,400 415400 36,100 30,300 42,700 39,400 
a 23,400 18,500 16,900 14,700 15,600 52,800 47,000 41,1001 35,100 30,600 43,2001 38,900 
4 234100 18.200 17,000 14,600 15900 52,600 46400 40,7001 34,500 29,900 43,600 38,4200 
5 23,000 17,900 167900 14,600 16,800 52,400 46,600 40,4001 34,500 30,700 44,200 37,900 
6 222800 17,800 16,700 14,600 18,400 52,800 46,300 40,000 33,000 30,600 44,9001 37,200 
7 22,500 17,700 16,300 14,600 22,900 52,500 46,000 40,100 334700 30.800 45,600 36,800 
8 22,300 17,400 16-100 14,500 27,000 52-500 454400 40,100 34400 30,500 45,900 36,400 
9 22,100 17,500 15-900 14,500 31600 522600 454400 40,300 34,000 30,7300 46,000 36,000 
10 22,000 17,500 16,100 14,500 32,100 52,700 454200 40,500 33,600 30,100 46,200B 35,700 
21 212900 17,600 16,100 14,400 33,0008 52,500 43,500 40,500 33,6001 30,700 46,500 35,100 
12 21,800 17,600 15,800* 14,400 37,800 52,800 434500 40700 33,600 31,200 46,800 34,900 
bie} 21,500 17,600 16,000 14,400 51,300 52,900 42,800 42,000 30,800 30,900 46,800 34,300 
14 21,300 17,500 16,000 14400 54500 53,100 42,7001 41,800 30,700 30,500 46,800 34,000 
15 21,100 17,200 15,800 14400 56,800 53,000 42,500 42,000 30400 33,300 46,800 33,600 
16 21,000 17,300 16,000 14,300 57,900 53,200 41,000 42,000 30,300 32,500 46,500 33,100 
| le 20,900 17.500 16,000 14,300 55.900 53,300 41,100 42,000 30,500 31,800 464200 32,800 
18 20-700 17,500 15800 14,300 55700 534400 41,100 42,200 30,800 31100 46,000 32,200 
19 20,600 174400 15,600 14,300 554400 52,900 41,3001 42,000 31,000 31,200 45,900 32,000 
29 20,500 175400 159500 14,300 55,000 52,600 415400 42,000 30,300 31,500 45,500 31,500 
21 20,200 17,300 15,500 14,300 54,600 50, 700* 40,9001 40,500 31,000 31,400 45,200 31,100 
oe 207200 17.300 15,500 145400 51,900 50,300 40,500 38,800 30,600 31,500 44,900 30,800 
23 20,200 17,300 157300 14,500 54,200 50,100 40,4001 38,800 30.400 315400 44,500 30,300 
24 20,100* 17,200 15-100 14-500 53,900 49,700 40,400 38,6001 30+4001 339400 44,000 30,000 
25 19-900 17,300 15,000 14,500 53,200 49400 40+400* 38,500 30,3001 36,700 43,800 29,800 
26 19,700 17,300 15,000 14,600 53,600 49,100 40,400 38,300 30,2001 36,900 43,000 29,300 
27 19,500 174300 14,900 14,700 53,800 49.300 40," 200 38,000 30,1001 38,500 42,200 29,000 
28 19,300 16,500 14,800 14,700 54.500 49,000 40,500 37,800 30,100* 394200 41,900 28,700 
29 19,300 = 14,800 14,800 54,100 48,800 40,800 37,400 30,300 39,800 41,000 28,200 
390 19,700 a> 14,700 14,900 53,500 48,500 41,200 37,200 30200 41,400 40,300 28,000 
31 19,300 = 14,700 25 53,000 oe 41,3001 37,200 cnn 42,600 re 27,700 
MEAN 217200 17,600 15,800 14500 42,400 51,700 43,000 40,100 32,000 33,000 44,700 33,300 
MAX. 23,900 19,200 17,000 14,900 57,900 53,500 47,900 42,200 36,600 42,600 46,800 40,000 
MIN. 19,200 16,500 14,700 14,300 15,100 48,500 40,200 37,200 30,1001! 29,900 40,300 27,700 
M.F.C. -651 2540 484 2446 1.303 1.590 1.320 1.234 2984 1.013 1.373 1.024 
FOR THE YEAR 1959 FOR ALL THE YEARS RECORDED (6 Years) 
MEAN 32,500 cfs 31,100 cfs 
MAXIMUM 57,900 cfs on May 16 57,900 cfs on May 16, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS ein mae 


MINIMUM 14,300 cfs, April 16 to 21 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- aie 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 11 and from November 10. 

I - Interpolated. 

Stage discharge relation is extrapolated above 50,800 cfs and below 22,700 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos, 129 and 133 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PEER SECOND FOR 1960 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
4 4 | | 4 Mi 
1 27,800 21,400 17,400 15,600 16,400 57,600 31,900E 32,000E 36,2001 33,100 35,700 34,800 
2 27,500 217400 17,900 15,500 17,000 55,600 31,500 32,300 36,3901 33,100 36,100 34,300 
3 27,200 21,400 18,100 15,400 17,900 54,700 31,200 32,800 36,4001 38,500 36,400 34,000 
4 26,900 20,900 18,000 15 4400 18,090 50,800 31,000 33,100 36,5001 34,300 36,600 33,800 
5 26,600 20,800 18,000 15 4400 20,900 50,800 30,800 334400 36,6001 34,700 36,200 334300 
6 26,300 20,600 17,900 15,400 22,400 50,100 30,500 33,800 36,7001 34,600 36,100 33,000 
7 26,000 20,100 17,100 15 5400 24,000 49,500 30,200 34,100 36,800 354100 364300 32,800 
8 25,700 19,900 17,500 15 4400 25-4900 49,500 30,100 34,500 364900 35,000 36,100 32,300 
9 251300 19,790 17,800 15,300 28,000 48,200 30,000 34,900 36,900 35,300 35,500 32,000 
10 25,100 19,100 17,800 15,300 30,000 46,600 30,000 35,000 36,900 35600 354700 31,800 
11 24,900 19,900 17,200 15,300 32,500 45,400 29,900 35,100 37,700 36,000 35,800E 31,300 
12 24,700 19,400 17,400 15,300 36,000 44, 7T00* 29,800 35,200 36,300 364400 36,100 31,000 
13 24,500 19,300 16,300 15300 39+500B 42,600 29,700 354300 364100 36,100 36,300 30,600 
14 241300 18,600 16,300 15,400 42,800 41,300 292600 35,300 34,600 36,500 36,500 30,200 
15 24,000 18,600 16+500 15400 477300 41,000 29,500 354300E 34,600 36,100 36 ,600B 30,000 
16 23,900 18,800 16,300 15,400 52,700 40,700 29,500 35400 34,500 354300 36,800 29,800 
17 23,700 18,900 16400 15,400 56+20U 40,300 29,500 354600 34,200 354700 36,800 29,500 
18 23,600 19,100 16,400 15400 60,700 39,800 29,500E 354700 34,000 35,800 36,800 29,200 
19 234400 18,800 161300 15,400 64.100 39,600 29,600* 351900* 33,800 354300 36, 700E 28,900 
20 234200 19,200 16,200 15,400 64,800 38,600 29,600E 36,000 33,700 35,500 36,600 28,800 
21 23,100 19,100 15,900 15 5400 64,300 38,200 29,700 36,100 34,300 36,300 36,300 28,300 
22 22,900 18,400 15,700* 15,500 634900 37,100 29,800 364100 34,500 36,100 36,200 28,000 
23 22,700 18,600 16,000 15,500 644300 36,500 29,900 367100 344300 35,900 36,100 27,800 
24 22,600 18,900 16,000 15,600 63,500 36,400 30,000 35,800 34,000 354700 36,000 27,500 
25 224300 18 +900 15.900 15,600 63,200 35,500 30,200 35,800 34,300 354700 35,900 271200 
26 22,100 18,800 15,800 15,700 62,900 35,000 30,500 36,100 34400 36,100 35,800 27,000 
7214 22,000 18,800* 15,800 15,700 624400 32,800 30,800 36,000 34,100 35,500 35,500 26,800 
28 22,000* 18,100 15,700 15,800 61,500 32-700 31,000 35,800 33,700 35,700 354200 26,500 
29 21,400 17,500 15,700 15-800 59.500 32,500 31,200 36-000 334400 35,100 354100 26+400 
30 21+400 a 15,700 15900 58,900 324300 31,500 36,100 33,700 35600 35,000 26,200 
al 21400 >> 15 +600 =r 57,800 —— 312800 36,100 Ss 354300 —s 26,100 
MEAN | 24,100 19,400 16,700 15,500 45,100 42,500 30, 300E 35,100E 35,200 35,500 36,100E 30,000 
MAX. 27,800 21,400 18,100 15,900 64,800 57,600 31+900E 36,100 37,700 38,500 36, 800F 34,800 
| 
| MIN. 21,400 17,500 15,600 15,300 167400 32,300 29,500E 32,000E 334400 33,4100 35,000 26,100 
M.F.C. 791 -636 -546 507 1.479 Veao4 2993 1.149 1.154 1.164 1.183 982 | 


FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (7 Years) 
MEAN 30,500 cfs 31,000 cfs 
MAXIMUM 64,800 cfs on May 20 64,800 cfs on May 20, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS -- -- 
MINIMUM 15,300 cis, April 9 to 13 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- = 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 13 and from November 15. 

I - Interpolated. 

E- Estimated July 1 to 18, July 20 to August 15 and November 11 to 19. 

Stage discharge relation is extrapolated above 50,800 cfs and below 22,700 cfs. 
Accuracy of records: fair. 

Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 133 and 137 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 
AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


Heat FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE | JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 

1 26,100 21,900 17,100 15,800 17,500 34,600 26,100 23,500 22,500 23,000E 29,200E 23,800E 

2 25,800 21,800 17,000 15,900 17,800 35,000 267100 23,500 22,500 23,100 27,800 23,700 

3 25,600 21,600 16,900 16,000 18,100 33,800 26,100 235400 224300 23,200 25,300 23,600 

4 251400 21,500 16,800 16,000 19,000 33-700 25,400 234400 22,500 23,300 25,000 234600 

5 25,200 21,200 16,700 154900 20,500 33,4500 25,400 23,300 22,700 234400 25-900 23,500 

6 25,100 21,100 16,700 15,800 22,000 32,800 254400 221700 22,600 22,100 28,600 23,500 

if 25,000 21,000 16600 15,800 24,5008 32,800 254400 22,100 22,600* 22,100 29200 234400 

8 25,000 20,800 16,600 15,800 27,900 31,900 25400 22200 222500 22,4200 29,200 239400 

9 24,900 20,500 164600 15,800 29,000 31,500 254400 22,100 22,600 22,300 28,800 23,400 
10 24,700 20,300 167600 15,800 30,900 29,800 25-100 22,100 22,700 22,000 29,100 23,4300 
11 24,500 20,100 16500 15,700 32,000 28,800 24,700 22,100 22,700 22,200 29,500 23,200E 
12 24,300 19,900 16+400 15,700 324500 28,800 23700 22,100 22,600 22,100 294200 234200 
13 24100 19,800 167300 15,700 32,700 28,800 23-700 22,000 22,700 22,200 294400 23,200 
14 24,000 19600 16200 15,800 32,300 28,800 23,700 22,000 22,800 224400 29,700 23,200 
15 23,900 19,500 16,200 15,800 32,600 29,000* 23,700 21,900 22,800 22,200 29,300 23,200 
16 23,800 19,300 16,000 16,000 32,700 28,900 237400 21,900 22,800 224400 25,300 23,100 
iy 23,700 19,000 15,800 16,000 34,300 28,400 234400 21,800 22-700 22,500 24,900 23,000 
18 234600 18,800 15,600 16,000 35,600 28-600 23,500 21,700 22,800 221600 24,600B 23,000 
19 23500* 18 600 154200 16,000 34,700 28,600 23400 21,700 22,700 22,800 24-500 22900 
20 23,300 18,400 15,000 16,100 36,500 28,600 23,400 22,200 22,700 22,900 24,400 22,900 
21 23,200 18,200 15,500 16,100 36,800 28,900 23,500 22,700 22,600 22,900 24,200 22,800 
22 23,000 18,000 15, 700* 16,100 37.300 29,200 23,500 22,700 22,700 22700 247100 22,700 
23 22,900 17,800 15,800 16200 37,700 29,200 23,500 22,700 22.700 25300 24,100 22,600 
24 22,800 17,600 15,800 16-300 37,000 28+800 23,500 22,700 22,900 28,800 24,000 22,500 
25 22,700 17,400 15,700 16,400 36,400 27-300 23,500 22,500 22,900 30,100 24,000 22400 
26 22,600 17,800* 15,700 16,500 36,300 27,300 23,600 22,600 23,000 30500 23,900 22,300 
27 22,600 17,500 15,700 16,700 36,100 27,300 23,800* 22,500 23,100 294400 23,900 22,200 
28 22,400 17,200 15,700 16-800 36,100 27,200 23,800 22,600 234100 31,300 23,800 22,100 
29 22,300 sae 15,600 17,000 36200 27,300 23,900 224400 23,100 307400 23,800 22,000 
30 22,4200 =o 15700 17,300 364100 27,200 23900 22,600 234300 28,600 23,800 22,000 
31 22,000 =—= 15,800 == 36100 = 23,800 22+400 == 28,300 se 21-900 
MEAN 23,900 19,500 16,100 16,100 31,100 29,900 24,300 22,500 22,700 24,500E 26,300E 23,000E 
MAX. 26,100 21,900 17,100 17,300 37,700 35,000 26,100 23,500 23,300 31,+300E 29, 700E 23,800E 
MIN. 22,000 17,200 15,000 15,700 17,500 27,200 23,400 21,700 22,300 22,000E 23, 800E 21,900 
M.F.C. 1.022 - 835 -690 2689 1.332 1.280 1.040 2961 0 9T4 1.049 1.126 2983 

ste at 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (8 Years) 
MEAN 23,300 cfs 30,100 cfs 
MAXIMUM 37,700 cfs on May 23 64,800 cfs on May 20, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- -- 
MINIMUM 15,000 cfs on March 20 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- ae 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 7 and from November 18. 

E - Estimated October 1 to December 11. 

Stage discharge relation is extrapolated above 50,800 cfs and below 22,700 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos, 137 and 140 (Station No. 3BC-1), 
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RUPERT 
AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


- =f 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
{ 4 4 
1 21,800 18,100 15,000 13,300 13,500 49,600 29,800 27,8001 25,600E 33, 700E 30, 700E 26, 100E 
? 21,800 18,000 14,700 13,500 13,600 49,600 30,500 27,6001 25,800 334700 30,400 25,900 
3 21,700 17-900 14-700 13,500 13,800 49,400 30400 27,4001 25900 33,700 30.100 25-600 
4 21,700 17,800 14,800 134690 14,900 49,400 30,200 27,2001 26,000 33,600 30,000 254300 
5 21,500 17,600 14,700 13,700 17,000 49,200 29,500 27,0001 26,800 33,500 30,000 25,100 
6 21,300 17,500 14,700 13,600 19,500 47,900 29,100 26,8001 27,000 33,300 30,000 24,900 
7 21,200 175400 14,900 13.600 23,000 46,400 29,000 26,6001 27,900 33,400 30,000 24,700 
8 21,100 17,300 15,000 13,600 26,9008 45,000 29,000 2654001 28,500 32,900 29,900 24,300 
9 21,000 17,200 15,100 13,600 29,900 44,600 28,200 26,2001 29,100 32,800 29,900 24,100 
10 20,900 17,100 15,000 13,600 31,500 44,3001 28,400 26%100* 30,000 32,500 29,900 234900 
ll 20,800 17,000 15,000 13,500 32,800 44,100 28,400 252400 30,500 32,300 29,900 23,700 
12 20,600 16,900 15,200 13,600 33,700 42,300 284400 254400 31,100 32,100 29,800 23,300 
13 20,400 16,800 15,000 13,4600 354700 41,900 28,500 25,500 32,000 32,200 29,600 23,000 
14 20,200 16,700 14,800 13,600 36,400 41,000 28,500 254200 32,500 32,500 29,500 22,800 
15 20,100 16,600 14,600 13,600 372400 407200 28,600 24,900 33,000 32,500 29,2008 22,600 
16 20,000 16 ,500 145300 13,400 41,700 36,200 28,5900 24,600 33,600 32,000 29,000 227400 
17 20,000 16,400 14,200 134500 42,800 364400 28,600 24,400 34,000 32,200 28,900 22,100 
18 19,900 16,300 14,000 13,300 44,000E 36,200 27,900 24,900 34,200 324700 28,800 22,000 
19 19, 700* 16,200 13,800 13,200 44,200 36,200 27,900 25,200 34,600 324500 28,500 21-700 
20 19,500 16-100 13,700 13400 44,600 36,100 27,9001 25,800 34,800 32,500 28,200 21,500 
21 19,400 16,000 13,600 13,400 44,900E 36,100 27,9001 254700 34,800 32,700 28,000 21,100 
22 19,300 16 ,000* 13,500 13,400 44,900 354900 27,9001 25,4200 34,400 32,700 27900 20,900 
23 19,200 15,800 13,400 13,400 44,800 35,0001 27,800! 254500 34,000 32,900 27,800 20,500 
24 19,000 15.500 13,400 13,400 43,500 34,1001 27,8001 254200 33,700 32,200 27,500 20,300 
25 18,900 15,200 137400 13.400 43,100 33,2001 27,8001 25,4200 34,100 32,400 27,300 20,000 
26 18,800 15,200 13,300 13,400 44,900 32,3001 27,800 25,200 34,200 322400 27,100 19,900 
27 18,700 15,000 13,200 13,400 454400 31,4001 27,800 254200 34,300 32,200 27,000 19,600 
28 18,600 15,000 13,300 135400 46,000 30,500 27,800 254200 34,000 32,100 26,800 19,400 
29 18,500 rm 13,200 134400 47,500 30,500 27,9001 254300E 34,000 32,100 26,500 19,200 
30 18,400 a 13,200* 13,500 49,500* 29,800 27,9001 254300 334700 31,500 26,300 19,000 
31 18,300 as 13400 -- 48,700 == 28,000 252400 == 31,500 -- 18,900 
MEAN 20,100 16,600 14200 13,500 35,500 39,800 28,500 25,800 31,500E 32,600E 28,800E 22400E 
MAX. 21,800 18,100 15,200 13,700 49,500* 49,600 30,500 27,8001 34, 800E 33, 700E 30, 700E 26, 100E 
MIN. 18,300 15,000 13,200 13,200 13,500 29,800 27,8001 24,400 25,600E 31,500E 26, 300E 18,900E 
M.F.C. Pa ot tf +643 2549 0522 1.374% 1.542 1.104 998 1.218 1.263 1.116 866 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (9 Years) 
MEAN 25,800 cfs 29,600 cfs 
MAXIMUM 49,600 cfs on June 1 and 2 64,800 cfs on May 20, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS -- -- 
MINIMUM 13,200 cfs on March 27, 30 and April 19. 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS “- es 


NOTES: 


- Discharge measurement. 

- Ice effect to May 8 and from November 15, 

- Interpolated. 

- Estimated May 18 to 21 and from August 29. 

Stage discharge relation is extrapolated above 50,800 cfs and below 22,700 cfs 
Accuracy of records: fair. 

Manual gauge read once daily. 


Aw * 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 140 and 143 (Station No. 3BC-1). 
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RUPERT 


AT OUTLET OF NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081001 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1950 


GAUGE - MANUAL NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY OISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 _ 


| JANUARY FEBRUARY MARCH | APRIL MAY i; JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
A. 
1 18,6005 13,800 12300 12,400 19,000E 26,700 28,200 -- -- -- -- -- 
2 18,300 13,800 12,300 12,300 20,900 272600 26,700 -- -- =e -- -- 
3 18,100 13,700 12,300 12,200 21+600 284400 27,100 -- -- = -- -~ 
4 17,800 13,600 124300 12,200 22,100 29,000 26,700 -- -- -- -- -- 
5 17,600 13,600 12,400 12,100 22,800E 29,800 28-000 -- -- -- -- -- 
6 177400 13,500 12,500 12,100 23,100B 30,400 28,400 -- -- ae -- -- 
if 17,100 135400 12,500 12,100 234200 31,000 29200 -- -- -- -- -- 
8 17,000 13,300 12400 12,000 234300 31-500 29,600 -- -- -- -- -- 
9 16,800 13.200 12,400 12,100 23,5001 30,700 30+400 -- -- -- -- -- 
10 16,600 134100 12,400 12,100 234400! 31,800 29.400 -- -- -- -- -- 
ll 16,500 13,100 12,300* 12,000 23,400! 32,000 28,800 -- -- -- -- -- 
12 16,300 13,000 12,300 12,000 23,3001 30,700 28400 -- -- -- -- -- 
13 16,200 12,900 12,300 12,000 23,300 30,000 29,000 -- -- -- -- -- 
14 16,000 12,800 12,300 12,000 234500 29,000 28,600 -- -- -- -- -- 
15 15,800 12,800 12,300 12.000 23,600 295400 28,700 -- -- -- -- -- 
16 15,600 12,700 12,300 12,000 234600 30,000 28,400 -- -- -- -- -- 
17 15,400 12,600 12+400 12,000 23,300 30,400 29,200 -- -- -- -- -- 
18 15,300 12.600 12400 12,000 23,700 29,900 29,000 -- -- -- -- -- 
19 15,4100 12,600 124500 12,000 234600 31,500 28,800 -- -- -- -- -- 
20 15,000 12 »600* 12,500 12,000 234300 30,500 29,900 -- -- -- -- -- 
21 14,900 12,500 12,200 11,900 23,400 31-800 29,700 -- -- -- = -- 
22 14, 700E 12,500 12500 115900 24,200 30,000 28700 -- -- -- -- -- 
23 14,600 12 +400 124300 11,900 24,600 29,400 28.900 -- -- -- -- -- 
24 14,500 12,300 12,300 11,900 24,700 29,700 29+ 700 -- -- -- -- -- 
25 14,300* 12,300 12,300 12,000 24,900 297400 294400 =a -- -- -- -- 
26 14200 12 300 12,200 127300 24900 28,400 29,700 -- -- -- -- -- 
27 14,100 12,400 12,4400 12,800 254400 29,000 30-000 Sd -- -- -- -- 
28 14,000 124300 12500 13,300 26,200 28,200 30,000 -- -- -- -- -- 
29 14-000 led 12,400 14,300 26,900 28,000 30,300 -- -- -- -- -- 
30 13,900 -- 12200 16,500 26-200 28,000 30.400 -- -- -- -- -- 
31 13,800 “= 12400 -- 25,500 == 30,300 -- -- -- -- -- 
MEAN 15 y800E 12,900 12,400 12,300 23, 700E 29,700 29,000 -- -~ -- -- -- 
MAX. 18, 600F 13,800 12,500 16,500 26,900 32,000 30400 -- -- -- -- -- 
MIN. 13,800 12,300 12200 11,900 19,000E 26,700 26,700 ~< —— -- -- -- 
L nl al es 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (9 Years) 
MEAN -- 29,600 cfs 
MAXIMUM 32,000 cfs on June 11 64,800 cfs on May 20, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS -- a 


MINIMUM 11,900 cfs, April 21 to 24 11,100 cfs on March 24, 26, 27 and 29, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS -- ae 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 6. 

I - Interpolated. 

E - Estimated to January 22 and from May | to 5, 

Stage discharge’relation is extrapolated above 50,800 cfs and below 22,700 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
Manual gauge read once daily, 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 143 (Station No, 3BC-1). 


This station was replaced on August 1, 1963 by Station No. 081002 located 7.1 miles downstream, 


RUPEE 
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7.1 MI. DOWNSTREAM FROM NEMISCAU LAKE 


STATION NUMBER 081002 


DRAINAGE AREA - 15700 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1963 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
Fe 1 t 1 + ia 5 
1 a ae == oe ae mS 30,600 27,800 24,400 19,800 17,200E 
2 aes se == == 2s = 30,500 27,800 241400 19,800 18,000 
2} 3S = ae SS ao ao 30,2001 27,800 23,600 19,300 18,800 
4 == == ae SS oR Se 30,6001 27,800 23400 18,900 19,000 
3) os FS i ae SS ae 30, 800* 272400 23,600 19,100 19,600 
6 a= == — iS = Se 31,0001 27,400 23,000 19,100 19,900 
if —— re a= == aS ee 29,5001 27,100 22,600 19,100 20,100 
8 os St ee ae = a 29,1001 26,800 22,600 19,100 20,300 
9 a2 =i == as as = 29,500 26600 22,600 19,100 20,400 
10 aS se) = = ae = 29,3001 26 6400* ‘229600 19,100 20,500 
LL oS => —— aaa —— a 29,7001 26,200 22,000 19,0008 20,600 
12 SS Tacha == a aS ae 29,5001 25,900 21.800 18,800 20,800 
ple = ae == nis a= aS 29,3001 25,4900 21,800 18,700 20,900 
14 == SS SS me — a 29,3001 25,800 212600 18,600 21,000 
15 ao at =. re —— ae 28,9001 25,800 21,100 18,500 21,000 
16 2 a = a a= == 28,9001 25,5600 20,900 18,400 21,100 
17 == oS a == B= ae 29,3001 25,300 20,900 18,200 21,100 
18 = ae = — oe oS 29,2001 25,300 20,800 18,100 21,100 
19 — =r Ps ae == ree 29,3001 25,000 20,600 18,000 21,000 
20 SS a == oe a oad 28,9001 24,800 20,500 17,800 21,000 
2 ee =e > SS a we 281600 24,800 20,100 17,600 21,000 
22 a =o ae he = eo 28,600 25,200 20,100 17,600 21,000 
22) ae Se 25 er aS ae 28,600 25,200 20,100 17,500 20,900 
24 — == -- we ae == 284600 253200 19,700 172400 20,900 
25 ae pe == —— is — 28,700 254300 19,700 16,700 20,800 
26 =e == == == an == 28,700 24,800 19,700 16,000 20,600 
27 =F = ae =5 — —— 28,200 24400 19,700 154900 20,500 
28 —— == == =—— aS oe 28,200 241400 19,700 16,000 20400 
29 = So5 aS aS = ae 28,200 247400 19,800 16,300 20,200 
30 oe a = ie SS aS 28,200 24400 19,700 16,800 20,000 
31 ee a oS IS SS ee 284300 == 19,600 ee 19,900 
MEAN aS ais == es as =r 29,200 25,900 21400 18,100 20, 300E 
MAX. =F as a5 a —— == 31,0001 27,800 24,400 19,800 21, 100E 
MIN. = ro = == == — 28,200 24,400 19,600 15,900 17-200E 
FOR THE YEAR 1963 
MEAN ae 
MAXIMUM 31,0001 cfs on August 6 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


15,900 cfs on November 27 


15,900 cfs on November 27 at noon 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect from November 11. 

I - Interpolated, 

E - Estimated from December l. 

Stage discharge relation is extrapolated above 50,000 cfs and below 26,500 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


This station replaces Station No. 081001 located at outlet of Nemiscau Lake. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1949 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 


1 
2 
3 -- -- -* -- -- -~ -- -- os -- -- 77.36 
4 
5 


FOR THE YEAR 1949 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.92 feet on October 10 78.92 feet on October 10, 1949 


MINIMUM 76.86 feet on December 31 76.86 feet on December 31, 1949 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 


MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL 
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STATION IN OPERATION SINCE 1949 


OAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1950 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ i + 

l —— 76.85 76.05 75-34 75.54 77.98 = ate 78.97 77.74 77.68 ae 

2 =S es Ca a= we 78.25 he 890.02 18.97 = T7274 77.56 

3 = are —— a aoe 78.53 80.48 == 78.92 Tie te 77.80 os 
4 = -- -- -- oe 78.63 -- -- 78.87 -- -- 77.56 

5 76.85 76.55 5 == aS — 80.68 30.02 78.79 77.60 77.81 er 

6 = == —— —— eao 78.83 —— ao 78.73 Sy 77.78 77.57 

X —— == ot Se So = 80.78 => 78.67 77.58 77.74 =r 

8 -- -- -- -- -- 78.98 -- 79.87 78.62 -- 77.63 -- 

9 -- -- -- -- -- a -- ne -- 77.56 -- 77.54 
10 == aS 15.95 SS =e 79.23 80.68 ae 78.59 ass 77.68 ais 
lL aa = = -—- 75.64 I aime 79.62 78.57 77.55 — 77-50 
12 -- -- -- -- -- 79.43 -- -- -- -- 77.50 - 
£3: ms ie = Ss -- T3453) 80.58 a> 78.49 77.59 = a 
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 77.64 77.48 77.46 
15 = 76.35 -- 75.34 -- 79.73 -- 79.57 78.36 -- -- -- 
16 76.16 == in? coos 75.94 B= = = 78.32 77.68 77.48 77.40 
17 ~ -- 75.75 -- -- 80.18 -- -- -- 17.64 -- -- 
18 -- -- -- = -- — 80.58 -- 78.13 77.63 -- -- 
19 a 76.15 —s sas 76.04 —— seas 79.42 78.11 77.69 77.51 77.36 
20 -- -- a= -- -- -- -- -- -- -- == == 
2. == = an face i 80.28 as == 78.12 17.14 a 77.33 
22 -- -- -- -- 76.24 — -- ~~ -- ~- 77.51 “+ 
23 => a 75265 +o aos aa => i(Eia 78.05 T7.74 te 1.27 
24 76.71 -- o= -- -- -- 20.58 ae -- ene -- -- 
25 76.71 —— aS == 76.89 <= aS oom 77.94 77.68 77.54 a 
26 -- -~ -- -- 77.04 80.38 -- -- -- -- -- 77.14 
27 -- -- -- -- 77.12 -- -- 79.12 77.85 77.70 -- -- 
28 -- 76.05 -- -- 77.29 -- =~ -- oe -- 77.56 -- 
29 -- -- -- -- 77.66 os -- -- 77.75 77.68 -- 77.07 
30 76.66 aS Soy 715244 77.79 80.48 ime mS 77.74 77.67 Tee, aS 
31 -- -- 75.45 -- 77.89 -- 80.53 79.02 -- -- -- os 

MEAN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- == -- -- -- -- -- 
MIN. -- os oe -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
ee 
FOR THE YEAR 1950 FOR ALL THE YEARS RECORDED 

MAXIMUM 80.78 feet on July 7 80.78 feet on July 7, 1950 

MINIMUM 75.34 feet on April 15 75.34 feet on April 15, 1950 

NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 


MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL 


paul 


STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1951 
- 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL i MAY | JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
a (aia 
l -- -~ -- -- -- -- -- -- 77.25 -- on 77.65 
2 = T6247 ace SS == 78.16 -- -- -- -- -— -- 
“| TT OL =e 75.89 715227 —— a as = = os 77.65 “= 
4 -- -- -- -- -- -- == 77.56 -- -- -- -- 
5 TT.05 -- -- -- 76.66 = a= = = = #2 mes 
6 oe 76.43 = -- -- ss as == == 77.45 = — 
7 -- -- -- 75.37 -- -- 77.66 -- o- -- oe -- 
8 77.00 == ae — = -- -- -- 76.95 -- as 77.55 
9 -- -- -- == -- 73.16 -- -- o- -- -- a 
10 76.90 76.30 75.72 -- == ee = Ze = a 77.70 = 
11 -- -- -- -- -- -- -- 77.56 — -- -- -- 
12 -- -- -- o- TALL -- -- -- -- -- a= -- 
13 76.33 -- -- -< -- == 22 se — 77.50 Ss — 
14 -- -- -- 75.57 -- -- 77.66 -- -- 77.50 oe -- 
15 == -- -- -- -- -- -- -- 76.90 -- -- 77.50 
16 76.78 -- -- -- -- 78.16 ~~ -- -- 2 -- -- 
17 -+ 76.07 75.52 oe -- -- -- -- -- -- 77.93 -- 
18 -- -- -- -- -- -- -- 77.46 — -- -- -- 
19 -- -- -- -- 77.36 -- -- -- -- -- -- -- 
20 76.64 -- -- -- -- -- =~ -- -- 77.55 -- -- 
21 a == -- 75.92 = —— 77.31 == =i SS =e == 
22 -- -- -- -- -- -- -- - 76.90 -- -- 77.40 
23 76.58 -— os St a 78.21 == se <c a tS 
24 -- 76.02 75.39 -- -- -- -- -- -- -- 77.80 o- 
25 -- -- == -- -- -- oe 77.46 -- -- -- == 
26 -- -- -- -- 77.91 -- -- -- -- -- -- -~ 
27 76.52 -- -- -- -- os -- -- -- 77.60 -- == 
28 = 75.97 -- 76.37 -- oe 77.41 -- -- -- -- -- 
29 -- -- -- ~~ -- -- -- -- 77.05 ~- -- 77.32 
30 -- -- -- -- -- 77.96 -- -- -- -- -- -- 
31 76.50 -- 75.28 -- -- -- == - — -= == = 
MEAN -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- =< 
MAX. -- -- -- -- -- == oe -- -- -- -- -- 
MIN. == == — = coors = aoe SS a a: = =< 
FOR THE YEAR 1951 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.21 feet on June 23 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.27 feet on April 3 75.27 feet on April 3, 1951 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, 081003 A, elevation 100.00 feet, 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1952 


[ 
| | JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
— —+ +— ] 1 
l == -- 75.99 -- = == -- 79.59 -- -- 79.04 -- 
2 -- 76.74 -- -- -- -- 79.23 -- -- -- -- —- 
3 -- -- -- -- 75.29 = = = 79.63 -- -- 77.78 
4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 79.63 -~ -- 
5 77.24 = -- 75.39 -- -- 79.23 -- -- -- 79.03 -- 
6 -- -- -- -- -- -- -- 79.58 79.53 —- os 17.73 
7 -- -- -- ~- -- 78.38 -- -- -- -- -- -- 
a == == 75689 a = aS a= oc ae at 78.83 ~e 
9 = 76.54 -- -- -- -- 79.33 79.55 79.53 -- -- -- 
19 -- -- -- -- 75.59 -- -- -- -- 79.60 -- 77.58 
11 = == = == —— -- -- -- -- 79.58 78.53 -- 
12 77.14 -- -- 75.29 -- -- 79.39 -- -- -- -- -- 
13 -- -- -- -- -- -- -- 79.53 79.48 -- -- 77.83 
14 -- -- -- -- -- 78.73 -- -- -- -- 78.33 | -- 
15 -- -- 75.84 -- ~~ -- 79.54 “= me -- -- -- 
16 -- 76.44 -- ae -- -- -- 79.63 -- -- -- — 
17 -- == -- -- 7639 -- -- -- -- -- -- 77268 
18 -- -- -- -- -- 78.78 -- -- -- 79.33 -- -- 
19 76.99 =: -- 75.17 -- -- 79.49 -- -- -- -- -- 
20 -- -- == -- -- -- -- 79.63 -- -- -- 77.63 
21 -- -- -- -- -- 79.03 -- -- -- -- 78.13 -- 
22 -- -- 75.69 -- -- -- -- -- 79.68 -- -- -- 
23 -- 7619 -- -- -- = 79.55 79.53 -- -- -- 77.55 
24 -- -- -- -- Titoli -- -- -- -- -- -- -- 
25 -- -- a -- -- 79.11 -- -- oe 79.28 -- a 
26 76.84 == == 75.19 == -- 79.63 -- -- -- 78.03 77.68 
27 -- = -- -- - -- -- 79.33 -- -- -- -- 
2a -- -- -- -- -- 79.12 -- -- -- -- oe -- 
29 -- -- 75.54 -- -- -- 79.65 -- -- 79.18 -- 77.53 
30 -- -- -- -- -- -- -- 79.33 79.70 -- 77.93 -- 
31 -- > -- -- 77.84 -- -~ -- -- -- -- -- 
MEAN -- -- -- -- ~- -- -- -- — -- oo a 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- -- — -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -—- -- 
— L =a 
FOR THE YEAR 1952 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 79.70 feet on September 30 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.17 feet on April 19 75.17 feet on April 19, 1952 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 


MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL 


SIS) 


STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEFT FOR 1953 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ = . + + + 
1 += r= —= == == 78.247 a 78.67 == == 78.36 -- 
2 = 77.203 = os 76.87 a — SS 78.02 78.67 —— 77.821 
3 a =e —_ ne vrs a Su 2s = se ie ae 
4 77.248 == a= =~ -— 78.52 78.87 == == = 78.31 =~ 
5 ac 16593 76.13 == 16.92 nd aS) == 78.05 ae —< 77.81 
6 -- -- -- o= -- 78.62 -- -- -- -- ae -- 
R¢ (OY ie) 76.83 == a 77202 == re ao == 78.87 78231 ES 
8 -- -- -- -- -- -- -- 78.47 =~ -- -- a 
9 = —= SS == 77.07 -- -- =< =—— 78.67 = 77.81 
10 77.33 == == —— -- T8577 == = 78.17 = == == 
ll ao 16013 -- 76.23 sce = 78.97 = == 78.77 78.11 = 
12 =< — 76.03 =~ —= == = == —= -—- -— 77-76 
13 =a os == —— UVel2 78.82 ne == —— -- i -— 
14 17.23 76.63 == =— Teer == == == == =< 78.01 — 
15 == aS a 3s SS —_ ia T8230 78.12 =< os = 
16 —— Ta 75293 a= T7237 = = —— =~ = = 77.71 
17 Clee 2.3) 76.38 =- = == —— 78.92 == ~\e 78.57 Ts91 as 
18 =e == —— 76248 77-47 78.82 == =S 78.27 a3 = -- 
19 == 35 = == == are == a aac == a 77.61 
20 VFa13 76.43 76.03 <5 == aS = == —— 78.52 = == 
21 -- =~ -- 76.58 -- -- -- -- -- -- 78.01 -- 
22 ss = SS me = = =< 78.12 78.47 oe Ss 77.56 
23 =< a == = 77.87 == ae SS ce —— —— — 
24 774603 —= 76.03 == —— 78.77 aoe save ae 78.72 == —— 
25 = a eS 76.68 —— — 78.67 as 78.32 i 77-81 = 
26 =m = — a 78.17 —— aoe = = ae = 77.56 
27 == == == == == 78.72 ad ito, += 78.47 _— —— 
28 77.03 76.23 76.03 == 78.27 == —= —= = == 77.91 =< 
29 -- =< -- 76-83 78.37 = gee 78.02 = — == —— 
30 =- =~ -- -- 78.42 Tee 78.62 ae 78.42 at -—— — 
31 -< = =~ == == = == ai => 78.37 -- -- 
MEAN -- -- -- -- -- == -- == -- -- -- -- 
MAX. -- oe -- -- -- oe -- -- -- -- oo -- 
MIN. =< =— = —— ae re aoa =F sae i) = -- 
FOR THE YEAR 1953 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.97 feet on July 11 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.93 feet on March 16 75.17 feet on April 19, 1952 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark 
Gauge read once daily. 


No. 


081003 A, elevation 100.00 feet. 


MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL 
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STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1954 
ae 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
= + + i alt 4+ _ 1 
1 = 76.71 76.01 75.51 75.36 78.56 78.76 78.36 Ebetz 77243 717224 76.95 
2 s= 2 = -- -- -- -- -- -- 17.43 -- -- 
3 a 76.71 75296 75.41 eae 78.61 78.76 == == = oo ss 
4 -- -- -- == -- -- -- 78.31 77.62 -- 17.24 76.85 
5 -- = -- -- 75.71 78.76 -- -- -- -- -- -- 
6 = 76.61 75.96 -- -- -- -- -- -- 77.48 77.14 -- 
7 = -- -- 75.41 -- 78.81 78.61 78.26 -- -- -- -- 
8 71-21 -- -- -- 76.01 -- -- -- 77.57 -- =~ 16.84 
9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 77.38 -- _ 
10 a 76.56 T5<9¥ 75236 76.26 78.86 78.66 a SS == 76.94 a 
11 -- -- -- -- 76.41 -- — 78.11 77.52 -- -- 76.80 
12 -- -- -- -- 76.51 78.86 = -- -- oe -- a= 
13 as 76-41 75-81 aa maa =e ra oe ar 77.28 T6294 = 
14 TT .11 —S Sire 75.33 76.76 = 78.61 77.291 en a = a 
15 -- -- -- -- 76.86 == == -- 77.42 — -- 76.65 
16 -- -- a -- -- 78.81 -- -- -- 77.33 -- os 
17 a = 75.76 75.33 T7221 ie 78.56 — T7232 Te 76.98 — 
18 = 76.31 —_ -- -- -- -- 77.36 -- -- -- 76.60 
| 19 -- — -- -- 77.41 78.81 -- -- -- -- os a 
| 20 | == 16226 TSeth a “sah —— im aa —— 77-38 76.98 a 
2L ee rie — iperte) | 77.61 SS TA.5T 77.81 = = oe cr 
22 -- -- -- =] 77.71 -- _- -- 77.32 77.43 -- 76.50 
23 76.81 -- -- == -- 78.86 -- -- -- 17.43 -- -- 
24 ~— 76-21 75.61 a 77.86 = 78.51 = ns aoe 76.97 = 
25 = == == -- == -- -- T1ee2 77.38 77.43 -- oe 
26 -- -- oH -- -- 78.91 -- -- =~ -- -- 76.45 
| 27 76.81 76.16 75.56 —— 78.21 aa a = oe 77.34 76295 oe 
| 28 -- 76.16 = 75.36 -- -- 78.41 TAPER -- -- -- -- 
29 -- -- -- -- -- -- -- -- 77-43 -- -- -- 
30 76.281 5 =a 75236 ae 78.76 ee os a T7624 76.95 aes 
31 = aS Tet ce 78.51 == 78.36 77.72 a T7224 = 76-41 
| 
| 
| MEAN -- -- -- -- -- -- a -- -- -- -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
| | 
} 
| MIN. -- -- -- a -- -- -- -- -- -- -- -- 
| 
FOR THE YEAR 1954 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.91 feet on June 26 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.31 feet on April 21 75.17 feet on April 19, 1952 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 


Gauge read once daily. 


081003 A, elevation 100.00 feet. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1955 


| JANUARY pe ESRUARY MARCH APRIL MAY | JUNE { JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
+ =i 4 } et 

1 T6241 75297 aa 75.09 = 78215 78.61 77282 = 3 77.30 TlalT 

2 -- -- 75.42 -- -- -- — -- -- -- == -- 

3. —— T5eIZ — is 15.29 = == Latics AY 4 a T6.85 en 77282 

4 -- -- -- a= -- 78.31 -- -- oe -- -- -- 

5 76.36 T5687 aS 7 715.55 == pe a= 76.96 =o T1559 +2 

6 -- oe -- 74.94 -- -- 78.47 Wile - 76.95 an -- 

it -- -- -- -- 75.72 -~ -- 77.54 — -- 17.64 77.67 

8 -- -- -- -- -- 78.51 -- -- “= -- -- -- 

9 = 75.72 a 14.94 es oe 78.37 == = on 77.69 as 
10 => == te =< 76.10 oo a T7247 76.86 77.05 ci 77.58 
ll os -- 75.38 -- -- 78.56 -- -- -- -- -- -- 
12 -- 75.69 -- a 76.30 -- -- -- -- - 77.14 -- 
ble == — ws 74.89 76.35 — 78.32 T7242 == = = = 
14 -- -- -- -- 76.45 -- -- -- -- 77.10 -- 77.47 
15 76.16 -- -- -- -- 78.61 -- -~ -- -- -- -- 
16 -- -- -- 74.89 76.60 -- 78.12 -- -- -- 77.89 -- 
17 -- 75.67 = -- 76.75 -- -- lao ne -- -- -- 77.42 
18 -- -- -- -- 76.80 78.66 -- os 76.86 a ae os 
19 16.16 715262 = —— ae == 78.12 an ss aS 77.94 i 
20 ates = —— 74.84 77.00 = — TT. 32 aS 77-10 = a 
21 -- “= -- =: -- -- 78.12 -- -- oe -- Ta sat 
22 76.11 -- 75.33 -- -- -~ -- -- -- -- -- -- 
23 -- -- -- -- 77.20 ~- -- ~~ -- -- 77.89 -- 
24 = T3 a5 7, i — 17.35 — a Tt wie, er oe a 77.27 

| 25 -- -- -- -- ~~ 78.56 -- -- 76.81 -- -- -- 
26 76.10 156 D2 75.08 in = 5 oe: = = So 77.84 a 
27 -- -- -- 74.89 77.50 ~~ 77.97 77.07 -- -—- -~ -- 
28 =-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 77.17 
29 75.99 -- -- -- -- == = = aH = = == 
30 = — aa 75.04 78.05 78-61 s 77.02 76.81 Ete 77.79 a 
31 75-97 == 75.08 coe = — 77.82 == = 77230 = 77.02 
MEAN a i a os Si —— a a a ae a = 
MAX. -- -- -- -— -- -- -- == == — — a 
MIN. -- -- -- -- -- -~ -- -- -- -- -- -- 
| 
FOR THE YEAR 1955 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.66 feet on June 18 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 74.84 feet on April 20 74.84 feet on April 20, 1955 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, 081003 A, elevation 100,00 feet. 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


OAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1956 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ =, 
L — 76445 75.89 75242 a 76.51 == 79.17 79.01 79.71 79.71 78.45 
2 76.96 —— =-- =e 74.98 76.55 SS 79.17 a a —— oS 
3 == == TSetD == == ~e te — —— =— 79.66 nar 
“4 =—— 76.35 One 75242 = 76.65 79224 79.17 = — 79.56 = 
5 aS == == a 74.98 76.75 i 79.18 79.16 == == 78.30 
6 SS == = a =S a a= == —— 79.81 a = 
7 -- -- 75.74 75.37 -- -- -- -- -- -- 79.41 -- 
8 a 76.30 re = 74.98 77.30 rs TSS) 79.21 —— = <a 
9 —— — — — —— — _— — — — — — 
10 == == 75.74 == —— T7258 c= = = 79.96 79-36 78.15 
AUT 76.76 76.20 oe 75.17 aie 77.60 79224 79.12 os == aS od 
12 me a= aS — 3 = mes, are 79.26 — —— oe 
13 a 2S es = a —S == aa — 79.96 = —< 
14 2 on toot 75-17 —— nd 79.19 —— <r = 79.11 = 
US a 76615 aS =e 75.16 == a 79.07 719.28 aS SS 17.95 
16 os = =a a T5e2r 78.40 == a Se = == == 
17 = a = 75.14 a == ae —— a 80.50 79.06 — 
18 76.71 76-15 75.64 = SS ad TIeUs 78.97 79.31 — = 77.90 
19 =e =r aS a 75.30 == a — == = 78.96 = 
20 == ar = = SS 78.70 — == SS 79.81 ae — 
21 76.66 -- 75.59 -- -- -- 79.19 -- -- -- -- -- 
22 == 76.00 eae T5012 me a == 78.87 79246 = 78.91 77.85 
23 aot == ae a 75.57 78.90 =e a= <= = SS — 
24 -- -- 75.57 -- -- -- -- -- -- 79.96 -- oe 
25 76.66 75-95 ae Ted 2 == ae 79.219 78.92 <== = a = 
26 =e a SS aS 75.59 aa ood —— 79.61 = — — 
27 =o = a Sue am 79.10 as aie == 79-86 cae => 
28 76.56 SS 75249 SS 75.76 = 79.19 SS — = 78.56 == 
PAS} Se 75.90 SS = a mane == a =e — == 77-60 
30 a =e =e 75.00 75.91 LD ees == SS 79.61 = 78.46 — 
31 76.48 == 75244 aS 76.01 ae Tad 79.02 = 79.71 —— -= 
MEAN -- -- oa -- -- -- -- -- -- -- a -- 
MAX. -- -- -e -- == ae -- -- -- -- -- = 
MIN. a ae —— = ao ae == oS —— = == —_ 
FOR THE YEAR 1956 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 80.50 feet on October 17 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 74.98 feet on May 2, 5 and 8 74.84 feet on April 20, 1955 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 


MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL 


Sy/ 


STATION IN OPERATION SINCE 1949 


OAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1957 


JANUARY FEBRUARY | MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER]|] OCTOBER peer = DECEMBER 
1 a 76.60 75294 Sa a= hes = 80.13 79.23 78.98 Ss a 
2 eS 76.55 Ses = aS cas 79.53 os a= id 78.38 SS 
3 77250 = == SS a 77.38 a as = 79.03 ca a 
4 = == =o 75219 oan Ses = TI93 79213 a = as 
5 77.49 a -- -- -- -- -- -- -- -- 78.33 -- 
6 a 76.55 75484 —— ae 77.53 79.63 == — 78.98 = iS 
7 a fon 5 == mg = ae 79283 79.08 78.93 78.23 = 
8 — — — — — — <a — — —_— — — 
9 ee 76.50 75.79 -- 75.43 —— == == oe = 22s = 
10 —— = ae 75429 2a 77.83 79.73 T2003 79.03 78.83 78.13 as 
pt oS = a == re a == — —— ae: == a 
12 es = == == ee 78.13 ae == == = = sae 
ie) == 76.45 Calla aE 75.68 3S = 79.58 78.95 78.78 Se ae 
14 a or as == == 78.23 80.08 == oS aa 78.08 = 
15 —— a5 a= aS =S == = SS a= 78.73 ae are 
16 a oo 75.69 oe =e == == 19.53 78.93 a => a 
17 = = = Ss Te ae aoe a = SS 78.03 77.47 
13 Se ao == aa =, 78.68 80.23 a a 78.73 = a 
19 76.90 76.15 — = == me 2S 79.53 78.93 a 78.03 = 
20 So == 75.54 15234 75.83 mS aed == Se SS =e 77.47 
2k a Se Se = == 78.98 a == == 78.68 78.03 = 
22 ae = ae S = == 80.28 79.38 78.93 = en ce 
23 ea 76.10 == ae 76.08 i a ae ao ety 77.98 77247 
24 == == —— a a C29 So: =o == 78.63 ZS —— 
25 = == 75448 == 76.23 aS 25 79.38 78.91 = 77.98 SS 
26 76.80 76.00 = = ans => 80.33 =~ == 78.58 -— T7247 
27 ies as = i es 79.43 SS me == == = — 
28 a= 75.295 = >= — = = 79.23 78.88 78.53 77.92 aS 
29 a => == i a 79.53 <= a == = ai 77.42 
30 aa IS) 15242 == 76.78 = 80.33 ae == == 77.87 aS 
31 76.60 ae =< = Se = er a 78.93 78.43 S= ae 
MEAN = == —— = cee Tage == ae a => =< te 
MAX. -- -- -- -- -- -- - ao oe -- —- — 
MIN. = ae —— = == == ——- a = = == — 
FOR THE YEAR 1957 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 80.33 feet on July 26 and 30 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.19 feet on April 4 74.84 feet on April 20, 1955 
NOTES: 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet 


Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1958 


(ia at 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
T T = ri T 

l 76.92 76.47 -- -- -- -- -- -- -- 79.86 -- -- 

2 -- os -- -- -- -- -- -- a= -- 79.23 a 

3 -- -- 76.31 75.56 75.66 73.01 80.90 79.50 79.47 -- -- 17.99 

4 76.92 -- -- -- == — -- -= = -- = = 

5 = 76.47 -- -- -- -- -- -- -- 79.42 79.01 oe 

6 -- -- -- -- -- -- -- 79.45 -- -- -- -- 

7 76.22 -- -- -- -- 78.31 80.10 --  Paroeey -- -- 77.89 

8 -- oe 76.16 75.51 -- -- -- -- -- 79.48 -- -- 

9 22 76.47 -- -- 75.81 -- -- -- -- -- 78.89 -- 
10 76.87 -- -- -- -- -- 80.15 79.44 79.90 -- -- 77.79 
11 -- oe 76.06 -- -- 78.55 -- 79.50 -- -- -- -- 
12 = -- ~~ 75.41 -- -- -- -- -- 79.74 78.69 -- 
13 76.87 76.57 -- -- 76.01 -- 80.05 -- 79.74 -- a -- 
14 oe -- 76.01 -- -- 78.80 -- 79.45 -- oe a 77.64 
15 -- -- -- 75.46 -- -- oe -- -- 79.71 -- -- 
16 76.37 -- -- -- -- 79.00 -- 79.46 -- -- 78.69 -- 
17 -- 76.47 -- -- 76.31 -- 79.95 -- 79.84 -- -- 77-40 
18 -- -- 75.91 75.51 -- 79.25 -- -- -- -- -- -- 
19 76.82 ~~ -- -- -- -- =e -- -- 79.52 78.44 -- 
20 -- 76.42 -- -- 76.61 79.40 79.85 79.20 -- a -- -- 
21 -- -- -- -- -- -- -- -- 79.68 -- -- 77.38 
22 -- -- -- -- 76.81 79.55 -- -- -- 79.34 -- -- 
23 76.82 -- 75.81 -- -- -- 19275 -- -- -- 78.43 -- 
24 -- 76.27 -- 75.56 -- 79.70 -- oo 79.71 -- -- 77.37 
25 -- -- -- -- 77.21 -- 79.70 79.10 -- -- == -- 
26 76.82 -- 75.66 -- -- 79.80 -- -- -- 79.32 78.29 -- 
27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- — 
28 -- 76.22 -- -- 77.51 -- 79.60 79.20 79.65 ae ae 77.35 
29 76.82 o- 75.61 = -- 79.85 -- -- -- 79.31 -- -- 
30 -- -- -- 75.56 -- -- -- 79.47 -- -- 78.19 -- 
31 -- -- -- -- 17.86 -- 79.50 oo -- -- -- oe 

MEAN -- -- -- -- a -- -- -- -- -- — —- 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
MIN. -— -- -- — -- -- -- -- -- -- -- -- 

| L a bit iD | ey 


FOR THE YEAR 1958 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 80.15 feet on July 10 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.41 feet on April 12 74.84 feet on April 20, 1955 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1959 


JANUARY FEBRUARY | MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
L bien | | | | sal fs 
1 -- -- = 75.27 == = -- -- 79.06 -- -- -- 
72 == = 75.80 = = as aan UISD2 == 78.51 78.90 == 
3 77.08 -- = -- 74.89 78.49 79.84 -- -- -- -- -- 
4 -- 76.41 -- -- -- = -- -- -- -- -- -- 
5 == a => 75.32 = 78.80 = nS 78.89 78.53 78.94 See 
6 — -- — — ——_ ££ -_— — — — — — -— 
7 76.72 = cas == 75.07 == —— 79.50 ei = 78.94 = 
8 -- -- -- -- -- == 79.77 -- -- 78.36 -- 78.37 
9 -- -- -- -- -- 79.01 -- 79.47 -- -- -- -- 
10 -- -- -- -- 75.27 -- -- - -- -- -- -- 
11 -- 76.33 75.63 -- -- -~ 79.74 -- 78.81 -- -- - 
12 =~ -- - 75.12 75.54 -- -- 79.42 — -- -- 78.24 
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- == 78.88 |  -= 
14 -- -- -- -- -- 79.56 -- -- 78.69 78.45 -- -- 
15 a 76226 15.56 —— T6614 == 79.64 — — == <a: oo 
16 -- -- == -- -- 79.74 -- -- 78.61 oa ae 78.14 
17 -- -- -- -- -- -- 79.56 -- -- 78.48 -- as 
18 = 76218 —— cen 76.51 == 79.254 79.39 78.53 = 78.85 eet 
19 76.72 -- -- -- 76.63 -- -- -- -- -- -- = 
20 -- -- 75.47 -- 76.77 -- -- -- -- -- -- -- 
21 -- -- =- -- 76.90 == 79.46 79.33 -- -- -- 77.9% 
22 mes == == 75.04 76.96 aes Fo ew 78.49 78.50 = —s 
23 oa == == = 77.02 ae aS = a = ae == 
24 -- -- -- -- 77.08 79.78 == -- -- -- 78.70 -- 
25 -- 76.00 -- -- -~ -- _ 79.09 -- 78.60 -- -- 
26 -- -- 75.38 74.97 77.43 -- -- 79.05 -- -- -- — 
27 76.55 = — —— (= 719.79 79245 i 718243 == 78.68 77.84 
28 -- -- -- -- 77.59 — -- -- -- 78.82 -- -- 
29 -- -- -- -- 77.87 79.82 -- -- -- -- -- me 
30 -- -- -- -- -- 79.83 -- -- -- -- =: 77.67 
31 == -- 75.27 -- 78.20 -- 79.52 = -- - -- a 
MEAN -- -- -- -- -- -- “+ -- -- -- -- -- 
MAX. -- — -- -- -- == -- ~— = = a =a 
MIN. aoe ste —— == == SS i = as = =o =F 
FOR THE YEAR 1959 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 79.84 feet on July 3 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 74.89 feet on May 3 74.84 feet on April 20, 1955 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, 081003 A, elevation 100.00 feet 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1960 


T : if 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
ie = =e 

1 == ae a= 75.37 = a a= ot ad == 78.09 aaa 

2 -- -- 76.08 -- -- -- 78.22 -- 79.21 -- -- -- 

3 717.54 16.66 a ear 75.00 == ce 78.45 == 78.43 78.04 77.87 
4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 78.43 -- -- 

5 a =a =e 75-27 75.01 77.84 78.34 = T9at9 — T7299 = 

6 a= == = oe a = a == =o rane = 77.85 

7 77.51 76253 75296 == == 7 = 78.49 =s — —— == 

8 -- -- -- 75.22 -- 78.06 -- -- 79.08 78.33 -- -- 

9 -- -- -- -- 75.41 -- 78.31 -- -- -- -- -- 
19 17234 76.58 == = —— 78.08 == a = 78.28 78.04 =o 
11 -- os -- -- oe -- -- 78.88 78.88 -- -- 77.71 
12 -- -- 75.69 75.21 oe -- -- -- -- -- -- -- 
ise | -- -- -- -- 76.11 -- -- ae oe 78.33 == -- 
14 -- -- -- -- -- -- 78.31 79.09 -- -- -- -- 
15 UT eG 16246 == = —- 78.08 a a 78.83 => 17.89 77-55 
16 — == 75.55 a 176.14 78.08 a 79.11 = 78.23 == == 
17 -- 76.38 -- oe -- -- oe oe = -- 17.94 oe 
18 == = 75.52 = 76.51 78.31 == = a 78.18 re == 
19 ma oS = oe => are 78.18 a 78.78 ae 717.99 77239 
20 77.93 = == T5214 == Ss rare 79.19 => 78.18 sg —= 

| wu -- 76.30 75.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
22 77.00 -- ae oo -- 78.36 -- -- -- -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- = -- -- 78.73 -- 17.94 -- 
24 == == a saa 77.16 78.36 == (Moree = 78.19 = Ste 
25 =a 176.26 75245 + = == 78.18 == = 78.24 a 77.27 
26 76.90 -- -- 74.97 -- -- -- -- -- -- 77.94 -- 
27 -- -- -- -- 77.38 78.30 78.30 -- 78.63 -- -- -- 
28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 78.09 -- -- 
29 = 76.20 | —— 77.48 oie == 79.09 Th =e 77.90 oe 
30 76.176 a 75.39 = = == <= —— 78.56 78.09 == 77.21 
31 -- -- -- oe Teal = 78.35 -- -- -- ae -- 
MEAN -- -- -- os -- -- =o -- -- a -- -- 
MAX. -- -- -- — -- -- -- -- -- -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
I Le 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 79.23 feet on August 24 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 74.97 feet on April 26 74.84 feet on April 20, 1955 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DATLY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1961 
T 2 = 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY | JUNE | JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
at 1 
1 77.19 76248 75.92 75228 Hee Ye) == 77.49 77-29 Rais Oe / 77.34 CUES —— 
2 NF = a a —— == 77-48 77.29 77.14 77.30 77.19 -- 
3 aaa aia —— == = T7224 T7251 717.24 77.14 77.42 77.16 a 
ee seis ies =o5 TASeweAe) Kher) SS 7 FEO (ifcolse) 77.08 77.43 77.210 =e 
2) ae a == = PA aos 77-48 Titre) 77.14 T7239 77.08 aes 
6 TH Acne} —— a Ss = = CTSA. as TT214 77.29 T7212 == 
7 ae re aie 75.18 a VSL 717.49 77.19 77.14 77.34 77-06 coe 
8 == T6231 15-82 = 75.48 17535 77249 (Told 77.08 17.34 77.18 = 
9 aa re a = — = a 77.14 77.08 77.38 Tit fog iss a 
10 a= os == 75.10 75.58 ae Chs5% T7214 77.08 T1545 77.08 —— 
11 -- -- -- -- 75.63 -- 77.39 77.19 77.18 -- 77.05 -- 
12 m= = SS =e 75.66 17.32 T7244 77.19 TT. == 77.11 cae 
|e ei ee =a es ae en 17.39 77.09 (holZ 77.38 thes — 
14 3 wer SS a et RAPS is) 17.39 77.09 (G3 Oh T7249 77.210 ao 
Ly T6.86 76.16 — = a 4 77.39 77.09 77.20 T7241 T7207 = 
16 — i 15.61 oa 76.19 77.34 Races) T7214 77.20 17.54 77.208 =< 
17 == ae ae es ee == 77.39 T7214 7172.19 T7247 77.10 ra 
18 alos ae aod oS i 77.233 77.34 77.214 T7217 — 7TT.07 —— 
19 — —— ra — = ae 77.34 oe UT Xiansd 77.38 es Se 
20 es == — 75.08 16.54 a T7234 77214 77.19 T7241 —= 4 
21 a Kee jew rd wa ste — 17246 77.29 T7214 77.19 17.38 77.01 <i 
22 76.70 sae ig 75-52 — 76.79 77.48 Chere TT.14 TKekd 17.39 = = 
7a a == — -- 76.81 TT. 55 Utes: TT-14 TTaLg 717.34 =e = 
24 -- == ee 75-18 aes — 77.229 os T7224 77.30 17.202 a 
25 ane: =o — a 76.89 aa 77.64 77214 717.27 1c ae i 
26 2 75.97 es aS T6294 17-48 Withee T7214 77.34 77.28 =a = 
27 re a -- == T6977 T7247 77227 T7214 eee 77.32 == == 
28 = 75.92 a = ae = 77.19 T7219 ar (ghee Ws 77.00 a= 
29 ee a -- i 77.04 T7244 6S) —- = 77.11 —— == 
30 ae is Gag Toe) ae 17.49 os 17219 17.39 77.20 76.89 Ss 
31 76.48 = 75.27 =e ss == 77.29 77.19 sre 77.10 = — 
MFAN -- -- == -- — om 77.39 Ss: aap 17.35 a == 
MAX. -- -- -- -- -- -- 77.64 == =~ 77.54 — -—= 
MIN. -- -- -- -- -- -- TTS -- -- 77.10 -- -- 
sa 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 77.64 feet on July 25 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 75.08 feet on April 20 74.84 feet on April 20, 1955 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, 081003 A, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1962 


é 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE ] JULY AUGUST [serremeer | OCTOBER jHONEMEES DECEMBER 
| 

l -— =< 75.60 75.06I 74.711 RM fake) | 77.98! Tties hieke 77.10 77.24 76.34 

2 = 75.89 75.591 15205 74.75 WT (fara na tf Vile Dy La Ree) 77.101 77.70 77.14 76.29 

3 =-— 75.89 GASP oid) § 74.99 T4at5 T1250 77.901 77.43 77.09 77.691 T7214 76.24 

4 == PS a92¥ 75.0561 74.97 74.76 thea 77.85 77.46 i 09 Ta Py ok) 77.24 76.24 

2) == 75.94 75.55 74.95 V4e0 t 77.65 Tlf ron be) 77.471 77.08 77.691 77.24 76.24 

6 -- 75.89 T5255 74.95 74.831 TlsID Tid eshs 77.48 77.08 77.691 77.224 76.24 

Rf -- 75.89 75.49 74.89 74.88 77.801 Titieihe. Tite 5S: 77.08 1t<«69 76.99 76.24 

8 -—= 75.87 T564T 74.891 74.89 77.85 77.781 7A (RICH | Cha ft 77.65 76.94 76.24 

9 -- T5687 S647 74.89 74.921 77.891 TA een be) UA ee PAL ee Gt 11.65 76.94 76.19 

10 -= 75.871 75.45 74.89 74.95 77.921 77.69 77.49 Titel 77.65 76.84 76.19 

it == 75.861 75.421 74.87 75.05 77.95 77.671 77.45 Tikieie!D 77.621 76.911 76.09 

2 <= 75.85 75.39 T4687 75.09 78.05 77.65 77.401 Vte25 77.60 76.99 76.04 

13 -- 715.685 156381 74.86 75.141 78.05 Tiles ti«35 A ADEE F 77.65 76.99 76.04 

14 -- 15478 1S:63Tt 74.85 75.19 78.05 Life) 77.36 Ga eae ar 77.631 716.84 75.94 

15 a T, Sieve! 75636 74.821 75.281 78.05 Teor 77.45 TA fra 77.60 76.84 75.94 
16 -- 15575 T5035 74.79 75.38 78.05 WWeStt Thes> 77.401 77.45 76.79 75.941 

17 =—— Seats Tf Wwe 1} 74.77 15455 78.101 Taare A 17235 77.491 77.451 76.74 75.94 
18 -- TAs yea es 752301 74.75 75.65 78.15 77.561 77-28 We55 77-45 76.691 75.921 
19 -- T5214 75.25 74.75 75.85 1B.c LS 77.561 77.281 77-601 77.45 76.64 75.901 

20 =r W fs mo fe T8<25 74.731 76.05 78.05 Tite Vibeieo 77.651 77.45 76.64 75.89 

rapt = 75.691 75.19 74-711 76-101 78.05 77.55 hieeel 77.70 77.451 76.54 75-89 

ee —— Cjeo5: 75.18 74.68 76.15 78.05 RA Aeon | tic2s 77.65 77.45 76.54 75.89 

23 ote 75.65 TS<el1T 74.68 76.40 78.06 Ties Uiweo 77.661 77.45 76.54 75.79 

24 =-- 75.65 WHelT 74.67 76.45 78.05 77.49 77.18 77.66 77.421 76.54 75.79 
25 po 75.641 75.161 74-66 76.55 78.05 77-49 Ti 3bo 77.661 1t239 76.481 T5eft! 

26 ae 75.631 75.16 74.66 76.65 78.05 77-45 WAT Gout ito.y | 77.661 77.34 76-411 75.74 

27. -- iS.02 T5225 74.65 76.87 78.05 77.45 Tite TA halal: 77.301 76.34 75.73 

28 ate 75.611 75.08 74.65 77.881 78.05 77239 77.16 77.661 LG ERAT A | 76.34 75.78 

29 ee -- 75.08 74.661 76.88 78.041 77.391 Tt 6 77-671 77.251 76.34 75.78 
30 -- -- 75.08 74.67 UTe1AS 78.021 77.39 tiekS 77.68 77.241 76.34 rire gf 
31 =-— -- FASTA Ur | =— Theis -- 77-35 TA feo -—— 77.24 -- 75.761 

MEAN eo — 75.33 74.81 5270 ieee 77-62 77.33 717.39 77.51 76.78 75.99 

MAX. -- -- 75.60 75.061 77.88! 78.15 77.981 hitooe Tlet@ 77.70 77.24 76.34 

MIN. == -- 75.071 74.65 74.711 Tleestl 1635 Ritiek T1.O0f 77.241 76.34 75.73 

| i jd eh a El a 


FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.15 feet on June 18 and 19 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 74.65 feet on April 27 and 28 74.65 feet on April 27 and 28, 1962 


NOTES: 


I - Interpolated. 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 0810034, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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MISTASSINI LAKE 


STATION NUMBER 081003 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1949 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1963 


vi at: T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
{ 4 a | is 
“4 75.761 TSat'S 74.78 74242 74.32 76.31 Tei 78.59 78.11 77.11 == 76-16 
2 Tie 1S Toe tes 74.78 74242 14.32 76.56 78.36 78.61 78.041 a5 ~— 76.19 
3 75.78 75-13 74.78 74242 74.32 T6263 78.39 78.62 717.931 =a =e 76.201 
4 Cet o GAs Sp Ip} T4.77 74.42 14.34 76.81 78.39 78.64 77.841 a= 76241 76.211 
5 Toe tS 75.13 74.72 74.42 714.37 76.89 18.35 78.64 717.76 77-06 ray 76.21 
6 75.68 15-013 74.72 74.42 74.42 77.01 78.33 78.64% 717.73 od os T6-211 
7 15 63 Toads 74.72 14242 14.42 77.10 78.34 78.61 77.71 —— 76.26 76.211 
8 75.58 75.06 74.65 74242 74.44 (Aho iS) 78.36 78.61 77.76 or a 76.211 
9 75.58 15.05 74.64 74242 74.47 77226 78.41 78.59 Vile kU 76.81 Sa 76.21 
10 75.58 74.98 74.64 74.37 74.62 T7231 78.41 78.55 77.66 amet ares 76.19 
Ll 75-58 74.98 74.64 74.37 74.63 77.34 78.39 78.48E 77-61 76.81 —— 76.181 
Ve 75.153 74.98 74.64 74.37 74.61 17.39 78.37 78.421 77.561 ie ee 76.171 
13 75.48 74.93 74.67 74.37 14266 T7241 78.38 78.37 T7251 Poe ecg 76.16 
14 715448 74.93 74.67 74232 14.68 77241 78.38 78.351 77241 16266 —— 76216 
15 75.48 74.93 74.67 74.29 74.71 77243 78.41 78.33 77.381 76.66 76.21 76.06 
16 75.48 74.85 74.65 74229 14.76 77244 78.51 78.33 77-36 76.66 76.21 76.06 
Ly: 75 243 74.85 74.52 74.27 74.81 77-49 78.55 78.35 77.341 76.66 rae ieas 76.01 
18 75443 74.88 74.52 74.27 14.89 77-521 78.46 78.33 77.33 =a pede? 75-91 
19 75.38 74.88 74.52 74.27 75.03 77.56 78.43 78.31 77.36 ae as 75.91 
20 75.38 74.88 14-52 714.32 75213 toto. 78.50 78.31 77241 76.51 = 75.91 
21 15233 74.88 74.52 14232 TAA 78.001 78.48 78.301 77-41 sere 76.91 75.86 
22 15043 74.88 74.52 74.32 75.16 78.12 78.48 78.281 77.381 at = 75.86 
Pdi 75.233 74.83 14.52 74.32 75.39 78.11 78.47 78.261 77236 ae =o 75.86 
24 toe2 5 74.83 74.52 74.32 75.61 78.05 78.45 78.241 77.261 16.46 a 75.86 
25 75.231 74.83 74.52 74232 75-651 78.081 78.46 78.221 77.16 ae — 75-86 
26 75.23 74.75 14242 74.32 75.691 78.11 78.46 78.21 77.16 Sc a 75.86 
2T 15.23 74.75 74.42 74-32 (ene) 78.11 78.481 78.17 772-21 as sare) 75.86 
28 75.23 74.77 14642 14.32 75.85 78.21 78249 78.141 77.19 a ee 75.86 
29 75.18 ee 74.42 74.32 75ST 78.18 78.55 78.121 77.151 ame aes 75.861 
30 75.18 aos 14442 714232 76.091 78.24 78.55 78.10 ore Gat aos 75.86 
31 75.18 Sa 14242 SS T6221 os 78.59 78.11 ee ees one 75.86 
MEAN 75246 74.95 74.59 74-35 74-98 77.50 78.44 78.38 -- <a 5 76.03 
MAX. 715.78 75.13 74.78 14.42 76-21 78.24 78.59 78.64 78.11 aS es 76.211 
MIN. 75.18 74.75 74.42 T4227 74032 76.31 78.31 78.10 ia? ene Sens 75.86 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED 
MAXIMUM 78.64 feet on August 4, 5 and 6 80.78 feet on July 7, 1950 
MINIMUM 74.27 feet on April 17, 18 and 19 74.27 feet on April 17, 18 and 19, 1963 
NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 081003 A, elevation 100.00 feet 
Gauge read once daily. 


EASTMAIN 


AT HEAD OF BASILE GORGE 


STATION NUMBER 090601 


DRAINAGE AREA - 17600 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1958 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: 


good. 
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AT HEAD OF BASILE GORGE 


STATION NUMBER 090601 
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DRAINAGE AREA - 17600 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
Afr = it a 
1 AF ez oir a ie 108, 0001 51,100 55,200C 32,100 27,0001 55+500 30,500E 
2 si aoe air or ao 112,0001 50,400C 57,900C 31,100 27,600 60,800 30,100 
3 =F er, ae J rs 114-000 49, 700C 59,700 30,200 28,500 654000 29,800 
fe oe a =a aS ee 117,000 48,900 63+000C 29,900 29,500 68,400 29,300 
5 ae WH i => 2m 119,000 49,200C 66,500 29,200 30.600 69,400 28,800 
6 ae ar aa >> =o 119,000 51,200 66,500C 28,200 31,500 69,500 28,300 
7 rir aa a aT a 118,000 52,500C 65,900 27,400 32,500 68,600 28,000 
8 ia rin rin $+ = 115,000 53,800 65,300 26,700 33600 66,400 27+400 
9 re an > ba ie 112,000 53,800C 64,500 264200 34,700 66,900 27,000 
10 =r — = <= S 111,000 53,800C 63,500 25200 354100 63,600 26,500 
ll a ee =F. — == 109,000 53,800 62,600 245400 36,000 60,600 261000 
12 a aa = aS oS 108,000 534500C 62 +300C 245400 36500 58,300 254700 
13 a, rie TK aa aa 106,000 53,200 62,200 244400 36,800 551400 254200 
14 = — = ie > 101,000 52,600 62,000 24+400 37600 51,100 241800 
15 Tie ar ack im = 98,100 51,900 60,800 23,800C 37,800 48.000 24,500 
16 aia =e = a> a 92,900 50,800 59,700 23,000 37,400 45,200 24,000 
17 oom oF SS a a3 88,100 50,300 57.200 22,000 37,200 46,400 23+600 
18 =~ == a a = 63,800 49,800 54-4900 21,800 374200 44,700 23,000 
19 =o as —— = = 78-800 48,800 52800 21+900 37,000 44.200 224500 
20 = — ae = ee 74,300 47,000 501400 21,900 36+700 38,800 21800 
21 a == = oa oe 70,500 46,300C 48,200 21,900 367400 36,2008 21,300 
Ze aS aT SS aa oe 67,700 45,600 46,7100 21+900 36,000 35400 20,500 
a3 ~~ aor at es =o 64-100 444900* 44,100 21,900 35,800 34,300 20+000 
24 a a == a = 61,500* 454300C 42,300 22,200 354700 33-4700 19,600 
25 == oe == aS — 60,000 46200C 40,600 22+ 700C 374200 33,000 19,000 
26 nig = ores = =e 56,000 47, T00C 39,600 244300* 39,200 32,800 18,700 
27 = aa == = aS 53,100 48,500C 38100 24+900C 40,700 324200 18,400 
28 = St a —— = 53,100C 49,100 37,200 25,500 43,000 31+800 18,000 
eo ao = a ree = 53, 100C 494600C 35600 26,300 44,300 31,200 17,800 
30 a ac em as — 534100 50,100 34,700 26,900C 47,100 30,800 17.600 
31 = a =F ra ooo af 51+900C 334400 vate 50,500 = 17,400 
MFAN = = == =o = 89,200 50,000F 534300E 25,200E | 36,300 49,300 23, 7T00E 
MAX. — a — ani a 119,000 53,800 66,500C 32,100 50,500 69,500 30,500F 
MIN. a Fe od a == 53,100 44,900* 33,400 21,800C 27,0001 302800 17,400F 
— _L — 4 = —— 
FOR THE YEAR 1959 
MEAN o- 
MAXIMUM 119,000 cfs on June 5 and 6 
MAXIMUM INSTANTANEOUS = 
MINIMUM 17,400E cfs on December 31 
MINIMUM INSTANTANEOUS 
NOTES: 
* - Discharge measurement. 
B - Ice effect from November 21, 
I - Interpolated. 
C - By comparison with Eastmain River (Mile 63) where water levels were observed daily on June 28 and 29, July 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 21, 22, 


PA ZO eOL ieee t eal AUpISt 162 A rand 6 foley September 15 to 25 and 27 to 30. 


E - Estimated from December 1. 


Stage discharge relation is extrapolated above 103,000 cfs and below 22,100 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 


One discharge measurements was made in 1958, 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 129 and 133 (Station No. 3CC-1). 


From June 3 to August 13, discharges were obtained by manual gauge read regularly. 
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EASTMAIN 


AT HEAD OF BASILE GORGE 


STATION NUMBER 090601 


DRAINAGE AREA - 17600 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1260" 


e T ] 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER iioveMnk cacenae} 
L I ts 4 
| 1 17,000E | 9,850 8,350 7,250 97400 95,100 28,900 25,000 36,400 354900 46,600 30,800E 
| 2 16,790 9,800 8,300 7,230 13,500 91,000 28,900 26,100 35,600 36,400 45,500 30,500 
3 16,690 9,790 8,250 7,200 16,500 85,200 28,200 27,000 344090 36,400 44,600 30,000 
4 | 16.200 | 9.759 8-200 7.200 18,009 80,100 27-800 27.790 334200 364500 434400 29,800 
5 | 16000 | 9,790 8,150 7,180 290,000 754400 27,300 28,200 32,900 38,300 42,300 29,500 
6 15,800 91630 8,100 7,150 22,000 70,900 26,700 28,800 33,200 39,600 42,300 29,000 
7 | 15¥500 | 9,590 8,050 7,100 24,000 66, 800 26,500 307100 34,000 40,800 41400 28,4800 
8 | 15,300 | 94530 8,000 7,080 26,000 62,900 264100 314200 354600 424400 41,000 28,500 
9 | 15,000 94450 8,000 7,050 28,500 59,700 264200 32,800 37,800 44,000* 41,000 28,300 
| 19 | 14,800 94400 7,950 7,030 34,0008 564200 264500 35,600 39,600 44,600 40,600 28,000 
11 | 14,700 91350 7,900 7,020 39,200 53,100 26,700 37,900 40,600 44,900 40,100 27,800 
| 12 1 [L4s'200°F | 91250 | 7-850 7010 46,200 50,200 264400 39,600 | 41,500 45,300 38,700 27,500 
| 1p) | 13,800 94230 | 7800 7,000 55,800 48,000 26-200 41,000 41,000 47,400 374400 27,200 
14 13-500 9.190 | 7,800 7000 68,400 45,800* 26,100 42,600 40,000 49,000 374200 27,000 
15 | 134200 9,129 7,780 6,990 81-700 43,700 25,800 44,600 39,800 50,100 36,500 264600 
| T6r es) 127800 9,050 7,750 6950 91,700 41,700 254200 46,900 39,600 52,000 36,0008 26,000 
Ly, | 12,400 9,000 7,700 6 +930 98-300 39,900 25,300 48,200 38,300 52,800 35,300 25,800 
18 | 12,200 8,950 7,650 65920 106,000 38-500 25,000 49,300 37,100 53,600 35,000E 254300 
19 | 12,000 8,900 71630 6,930 113,000 37,600 24,800 50,100 36 +400 54,600 34,500 254000 
20 11,800 8,800 77600 6,950 117,000 36,700 24,600 50,800 35600 54,700 34,000 24500 
21 | 114600 8,780 7,600 7,000 119,000 35,300 241200* 52,000* 34,800 54,600 33,600 24,000 
rap 11,300 8,750 7,600 7,050 120,000 34,300 24.000 51,600 334300 54,000 33,200 23,500 
23 11,200 8.650 7,550* 74150 120,000 334300 23,4900 50,800 32,300 52,600 33,000 23,000 
| 24 11,000 8,630 7e500 7180 121,000 ! 32,400 | 23900 494800 31,900 52,100 324600 22,500 
25 10,800 8,600 72450 7,200 122,000 31,300 23,900 48,500 31,800 50,600 32,800 22,000 
| 
| 26 10,600 8,550 79400 7,350 120,000 30,800 23,600 47,200 32,600 50,000 32,500 21+500 
27 10,4090 8+480 7400 72550 118,000 30300 234400 444400 33,500 49,800 32,200 21,900 
28 10,390 84450 7,380 7,800 115,000 30,100 23,200 44,000 34,400 48,700 32,000 20, 300 
29 10,100E 8»400* 7,350 8,100 111,000 29,500 23200 41900 354200 47,700 31,500 19,500 
30 | 10,000* ay 7,330 8,600 107,000 28,600 23,500 40,200 354200 47,500 31,000 19,000 
a1 | 9,950 ae 77300 Rez ; 100,000 == 23,800 38800 ae 47,200 = 18,200 
| 
| MEAN | 13,100€ | 9,120 | 7, 760 7,200 | 74,200 | 49,800 25,500 405400 35,900 | 46,900 37,300E| 25,500E 
| 
; MAX. 17,000E 94850 8,350 8,600 122,900 95,100 28,900 52,000* 41.500 54,700 46,600 30 800E 
| | 
MIN. 9,950 8,400* 7,300 64920 9,400 28,600 23,200 25,000 31,800 35,900 31,000E 18,200€ 
ieMeiba Gr 2421 2292 2249 231 2.382 1.598 817 1.296 1.152 1.505 1.195 818 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 31,200 cfs Sle ZOOrcts 
MAXIMUM 122,000 cfs on May 25 122,000 cfs on May 25, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 122,000 cfs on May 25 at 3 p.m, 122,000 cfs on May 25, 1960 at 3 p.m. 
MINIMUM 6,920 cfs on April 18 6,920 cfs on April 18, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 10 and from November 16. 

E - Estimated to January 29 and from November 18. 

Stage discharge relation is extrapolated above 103,000 cfs and below 22,100 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 133 and 137 (Station No. 3CC-1). 
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EASTMAIN 


AT HEAD OF BASILE GORGE 


STATION NUMBER 090601 


DRAINAGE AREA - 17600 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


o is 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
1 ac ae | | | | 
1 17,900E 12,000 8,700 6,380 35,000 58,0001 25,700 22,300 33,100C 24,700 31,600 30, 300E 
2 17,700 114900 8,650 6,300 36,500 54,600 25,600 22,500 33,000 254600 31,300 30,000 
2) 17,400 11,800 8,600 6250 39,100 51,700 25,000 22+400 32,500 26,300 314500 29,800 
4 174200 11,700 8,520 64200 41,009 49,500 24,400 224190 31,000 26,600 324700 29,500 
5 177090 11,600 $1400 6,160 43,200 46,400 244400 214500 29,900 27,100 34,100 29,4200 
6 16,800 11,500 &,200 6,060 44,600 44,100 24,400 21,300 29,000 27,300 35,200 29,000 
lf 16,500 114400 8,100 6,910 45,500 424400 244500 21,200 28,000 28,000 35,400 28,800 
8 16,300 11,300 8,050 6 +000 45,500 40,300 24400 21,300 27,500 284400 355400 284400 
9 164190 11,100 8,000 6,000 45,800 382600 24+100 21,600 27,000C 284900 35+400 284200 
10. 15,900 10,900 7,900 6.000 464200 364700 23,4800 22,000 26+400* 29,800 344700 28,000 
11 15,700 10,800 7,800 6,000 45,700 35,600 23,600 219400 25,500C 30,700 34,600 27,600 
td 15,500 10,700 7,750 6,000 47,500 34500 24400 21,600 24,900 30900 34600 27,200 
13 154300 10400 79720 61060 47,700 32,800 24,800 20,800 24,700 322100 34600 26,800 
14 154100 10300 71630 6,380 48,100 324100 25,800 20,700 24,000 31,700 344500 26-300 
15 14,900 10,200 7,570 7,100 48,300 31,500 254500 20,500 23,900 31,200 34,500 26,000 
16 14,800 10,000 7,500 9,000 507200 31,100* 25,600 20,200 23,800 31,000 33,9008 25,700 
17 14,600 9,900 7+450 11,000 53.500 30-500 25-200 19,900 23,700 30,400 33,700E€ 25,200 
18 14.400 9,800 7,370 12-400 554400 294500 24,900 20-000 234600 30,300 33,500 24,800 
19 14,200 9,700 74250 144200 57,000E 28,700 254500 20,200 234600 30100 33,300 2452700 
20 14,100E€ 9600 74180 16,600 61,900 28,200 252500 20,300 23,500 30,100 33,100 23800 
| 21 13, 700* | 9,500 7,100 19,100 66,000 28,500 25,100 20,300C 235400 30,100 33,000 23,200 
22 13,600 94350 7,000 24,800 69,000 27,800 24,600 207400 234400 30,100 32.900 22,700 
23 13500 95250 6,960 30100 71,000 27,200 24,400 21,000 23+400C 30,100 32,700 22,200 
| 24 13,300 9200 67900 31,800 72,000 26,900 24.200 21,700 234400 30,100 32,500 21,800 
25 135209 94950 6,800* 31,5008 72,500 26,500 24,200 23,000 234400 30,100 32,000 21,200 
26 13,100 9,000 65740 30,900 72,500 264200 23,800 25,500 23400 30,100 31,900 20,800 
oy 12,900 8,900* 61680 | 30,7600 71,000 26,200 23,900 29,100 234400 30,600 31600 20,200 
28 12,700 8,800 64600 30,700 69,000 26-100 23,700 30,800 23,300 31,600 314200 19,800 
on 12,600 oe 64550 31,209 67,000 254600 23,100* 31,700 234300 32,000 31,000 19,300 
| 30 12,400 -- 65470 324900 644500 25,600 22,700 32-800 23,800 32,000 30,800 18,800 
31 12,7100 = | 6,410 — 61,000E SS 22+200 334100 =~ 30,900 a= 18,000 
| 
| MEAN 14,900E 10,300 74500 15,000 54,600F 34,800 24,500 23,000E 25,800E 29,600 | 33,200E 25+100E 
| | 
| } | 
MAX. | 17,900F 12,000 8,700 324900 72,500 | 58,0001 254800 | 33,100C 33,100C 32,100 354400 30,300€E 
MIN. 12,100 8,800 65410 6,000 35,000 25,600 22,200 | 19,900 23,300 24,700 30,800E 18,000E 
| | 
| MMRs'Gs «595 0414 - 300 «600 2.189 1.393 981 2922 1.032 1.188 1.332 1.004 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 25,000 cfs 28,100 cfs 
MAXIMUM 72,500E cfs on May 25 and 26 122,000 cfs on May 25, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 122,000 cfs on May 25, 1960 at 3 p.m. 
MINIMUM 6,900 cfs, April 8 to 12 6,000 cfs, April 8 to 12, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 25 and from November 16. 

I - Interpolated. 

C - By comparison with Eastmain River at 4.5 miles downstream from Clearwater River, August 2] to September 9 and from September 11 to 23, 


E- Estimated to January 20, May 19 to 31 and from November 17. 
Stage discharge relation is extrapolated above 103,000 cfs and below 22,100 cfs. 


Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos, 137 and 140 (Station No. 3CC-1). 
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EASTMAIN 


AT HEAD OF BASILE GORGE 


STATION NUMBER 090601 


DRAINAGE AREA - 17600 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


. Riche = 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
1 18,000E€ 10,800E 7,600 6,250 5,900 93,400 24,300 22,000 19,700 37,700 25,400 15,800E 
2 17,700 10+ 700 79550 6% 230* 67800 92,100* 23,600 21,800 21,000 36,700 257400 15,700 
3 17,300 10,500 7,500 6,200 8,260 89,100 22,500 227000 21,709 35,300 25,400 15,600 
4 17,000 10,400 72450 6,190 10,200 85.000 21-900 22,100 21,800 344700 254400 154400 
5 16,800 10,300 75400 64180 14-200 80,700 21,100 22,000 22,000 334300 24,900 15,300 
6 16,500 10,100 7330 64150 18,800 78,000 20,300 22,000 23,700 31,900 23,900 | 15,200 
7 16,200 10,000 74280 64130 20,100 73,900 20,300 21,900 244200 31,100 231400 15-100 
8 15,900 9,900 7,200 6,100 20,900 71,300 20-000 214900 24,500 30,100 22,500 15,000 
9 15,600 9,800 72150 6080 21,900 68,500 19,800 22.000 25,000 28,700 22,300 | 14-900 
19 15,400 9,600 | 7,100 6,050 23,800 66,500 20-800 22,000 25,900 27,700 22,300 14,800 
ll 15,000 9,550 7,050 6,030 26,600 63,600 21,700 21,800* 267400 27,000 22,200 14,700 
12 14,800 9,450 7,000 6,020 31,900 61,500 21+900 21,500 26,700 26,600 20,900 14,500 
13 14,600 95400 6,950 6,010 36,200 59,400 22,300 21+600 27,400 264200 19,800 14,300 
14 14,400 9,300 6,900 6,000 40,800 56,400 22,600 21,700 28,400 26,200 19,5008 14,200 
15 14,100 9,200 64850 5,990 46,5400B 54,000 22,500 215400 29,700 267200 19,500E 14,000 
16 ¥3,900 9,100 6,750 5,980 55,300 50,500 22,400 21,300 30,400 26,7200 19,000 13,900 
17 13,700 9,000 6700 5,970 66,800 47,900 22,000 21,200 31,000 25-4800 18,500 13,800 
18 | 13490 8.900 6,650 54960 70,700 45,4300 22,100 20,900 32,300 254400 18,300 13,700 
19 134290 8,800 61630 5.950 76,900 43,300 22,100 20,500 32,700 254400 18,000 13,500 
20 13,000 8,700 6,600 51940 80,700 40,900 22,200 20.500 33,300 254400 17,500 134400 
21 12,800 8,600 6,550 5,930 82,500 39,200 22,300 20,300 34,100 254400 17300 13,300 
Ze 12,600* 8, 500E 6,530 54920 85,300 374200 22,300 19,700 35600 254400 17,100 13,100 
23 127400 84400 6,500 5.910 88,200 36,000 224300 19,200 36-800 254400 17,000 13,000 
24 12,200 &,300* 61450 5,900 92,300 33,700 22,400 18,800 37,200 25400 16,800 12,800 
| 25 12,900 8,200 64430 5,890 95,000 31,700 224400 18.700 37,200 25,400 16,700 12,600 
26 11,800 8,100 6,410 5,880 102,000 30,100 22,500 18,600 37,5400 25,400 16,500 12,500 
53 6 11,600 8,000 64400 5,870 103 ,000* 28,400 22+500 18,400 37-700 25,400 16,300 12,400 
28 11,400 7+900 6.380 5.860 103,000* 27,300 22.300 18,5400 374400 254400 16,100 12,300 
29 11,290 =a 65350 5850 102,000 264100 22,300 18,300 37,000 254400 16,000 12,100 
30 11,100 | a 6.300 54840 100,000 24,900 224100 18,000 36,800 | 254400 15,900 12,000 
31 11,000 == 64250 == 97-4100 = 22-000 184400 = 257400 eS 11,900E 
MEAN 14,100€ 9,270E 6,840 6,010 55.900 54,500 22,000 207600 29,800 28,000 20,000E 13, 900F 
MAX. 18,000F 10,800E 7,600 64250 103,000* 93,400 24,300 22,100 37,700 37,700 25,400 15,800E 
| 
MIN. 11,000F 7+900 64250 5,840 5.900 24,900 19,800 18,000 19,700 254400 15,900E 11,900€ 
| MoF.C. 599 2394 291 2255 2.380 B22 - 936 2877 1.270 3.191 2851 2591 
| 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 23,500 cfs 26,500 cfs 
MAXIMUM 103,000 cfs on May 27 and 28 122,000 cfs on May 25, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 104,000 cfs on May 28 at 6 p.m. 122,000 cfs on May 25, 1960 at 3 p.m. 
MINIMUM 5,840 cfs on April 30 5,840 cfs on April 30, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 15 and from November 14. 

E - Estimated to February 22 and from November 15. 

Stage discharge relation is extrapolated above 103,000 cfs and below 19,600 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 140 and 143 (Station No. 3CC-1). 
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EASTMAIN 


AT HEAD OF BASILE GORGE 


STATION NUMBER 090601 


DRAINAGE AREA - 17600 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


” DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ —}— — + 
" + 
1 11,800 71450 51610 5,200 25,200 78,0001 30,7001 37,100 20,800 21,100 19,200 24,100E 
2 11,700 7400 5,600 517190 26,900 78,5001 29,5001 37,100 20,200* 22,100 19,200 24,200 
3 11,500 7,300 5,580 5,180 27,000 79,2001 28,5001 37,500 19,800 22,100 19,200 24,300 
4 11,300 7,200 5,570 57160 294100 79,5001 28,000! 38,300 18,900 22,100 19,100 24,200 
5 11,100 7,050 51560 5,150 29400 79,7003 27,000 38,800 18,7001 22,500 19,200 24,100 
6 11,000 7,000 54550 54140 30,600 79,900 27,000 38,800 18,6001 22,800 19,800 24,000 
7 10,800 64850 5550 5,130 32,4200 79,500 26400 38,800 18,5001 22,800 20,100 23,800 
8 10,700 6,800 54540 54120 33,000 78,800 25,4400 38,400 18,3001 22,800 20,500 23,500 
9 10,600 6.4700 5530 5,110 34,300 77,900 25400 37,200 18,100* 23,500 20,500 23,000 
10 10+400 6,650 54520 5,100 354300 76,600 24,700 36,400 17,700 22,900 20,5008 22,800 
ll 10,200 6,600 5,520 5,120 36,500 75,500 24,500 35,400 17,500 22,800 20,000 22,200 
12 10,000 64500 5,500 5150 38,200 72,300 24,500 34,500 17,500 22,800 19,800 22.000 
13 9,800 65400 5+490 5,200 395001 69,200 23,900 33,000 17600 22,7800 19,300 21,600 
14 94600 6,350 55470 5250 41,8001 66,200 23,800 31,700 17,300 22,400 19,000 21,000 
15 9,500 65300 54460 54350 43,3001 63,4100 24,100 30400 17,000 22,000 18,400 20,500 
16 9+400 6200 51450 51450 45,0001 59,800 24,500 29,500 17,000 22,000 18,000 20,000 
17 9,200 6,100 5 +430 5,700 46,5001 56,300 24,500 29,000 16700 22,000 17,800 19,600 
18 9,100 6-000 54420 6,000 48,5001 53,300 24,800 27,800 16.400 21,500 17,800 19,200 
19 9,000 54900 5,400 7+ 700 50,0001 50,300 25,400 27,100 16,800 214300 17,800 18,900 
20 8,800 5,880 5390 10,500 52,2001 47,900 25900 26,700 17,100 20.700 17,900 18,500 
21 8,700 5,850* 5,370 12,000 54,1001 45,000 26,100* 26,100 17,200 20,500 18,100 18,100 
Ze 8,600 51830 5,350 14,500 56,2001 42,100 26,200 25.200 17,200 20,200 18,700 17,800 
23 84400 5,800 54340* 14,800 58,2001 40,200 26,300 25,4200 17,300 20,200 19,200E 17,500 
24 8,300 5,780 5,320 15,200 60,0001 38,100 26400 24,500 17,500 19,800 20,000 17, 300 
25 8,200 5,750 54300 15,8008 62,5001 36,900 26+900 23,900 17,900 19,800 21,200 17,000 
246 8,100 5,700 5,290 16,700 65,5001 36,000 27,300 234400 17,900 19,400 22,100 16,700 
27 8,000* 51680 5,280 17,400 68,0001 36,000 28,300 234100 18-300 19,200 22,800 16,300 
28 7.800 5.650 54260 18,700 70,0001 34,8001 30,700 225400 19,200 19,200 234200 16,000 
29 74700 -- 51240 22,600 73,0001 33,5001 34,900 21,600 20,300 19,200 23,800 15,800 
30 74600 -= 5220 255200 75500 32-0001 35,600 21700 20,700 19,200 24.000 15,500 
31 7,500 == 5200 -- 77,0001 -- 36,800 21.700 -- 19,200 == 15,200E 
MEAN 9,500 6,380 51430 9,530 47,200 59,200 27200 307400 18,100 21,300 19,900E 20, 200E 
MAX. 11,800 79450 5610 254200 77,000! 79,900 36,800 38,800 20,800 23,500 24,000E 247 300E 
MIN. 7,500 5,650 51200 5,100 257200 32,0001 23,800 21,600 16,400 19,200 17-800 15,200E 
M.F.C. -413 -277 «236 2414 2.057 2.578 1.185 Vases. -789 2928 865 877 
hie 4. 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (4 Years) 
MEAN 23,000 cfs 25,600 cfs 
MAXIMUM 79,900 cfs on June 6 122,000 cfs on May 25, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 79,900 cfs on June 6 at 3 p.m. 122,000 cfs on May 25, 1960 at 3 p.m. 
MINIMUM 5,100 cfs on April 10 5,100 cfs on April 10, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* ~ Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 25 and from November 10. 

I - Interpolated, 

E - Estimated from November 23. 

Stage discharge relation is extrapolated above 103,000 cfs and below 19,600 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 143 (Station No. 3CC-1). 
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4.5 Ml. DOWNSTREAM FROM THE CLEARWATER RIVER 


STATION NUMBER 090602 


DRAINAGE AREA - 11200 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


= 


JANUARY iain sala MARCH APRIL MAY 


JUNE 


JULY 


AU 


GUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


+ 
NOVEMBER 


DECEMBER 


6 -— J 
7 == aes 
8 — — 
9 — —s 
10 -- -- 


MAX. ze =< 


MIN. “= ert 


35200* 


36,900* 


33,700 


42 


27 


9900* 


19+200* 


14,100* 


142300 


25%200* 


MEAN 

MAXIMUM 

MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


FOR THE YEAR 1959 


42,900 cfs on August 7 


14,100 cfs on September 13 


Stage discharge relation is extrapolated above 93,000 cfs and below 12,800 cfs. 


Accuracy of records: good. 
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EASTMAIN 


4.5 Ml. DOWNSTREAM FROM THE CLEARWATER RIVER 


STATION NUMBER 090602 


DRAINAGE AREA - 11200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | Decemeer 

1 T + T i = = Fo 

L an a5 a = -—— 59,0001 19,800 17,100 264200 26,800 26,200 21,000E 
2 a6 at a= oa a 56,0001 19,500* 18,100 25,700 27,400 254600 20,400 
3 Fo} aS im = => 53,5001 19,200 18,800 25,700 27+400 25-000 19,900 
% is aa ar oo = 51, 100% 18,800 20,000 254700 27,400 24,800 19,4600 
5 =e mia == se = 48,700 18,700 214390 264200 27,400 24,800 19,200 
6 CG as an =4 -- 454900 18,900 22,600 27-900 27,700 247400 18,800 
7 oy = Ss as = 43,000 19,100 24.900 30+400 28,200 24,300 181400 

8 Th aS => = ss 40,690 19,000 27,000 32,500 29,200 244400 18,000 | 
9 ao = = a= -=- 38,500 19,000 29,000 34,100 29,500 241400 17,700 
10 at nm a =s == 36,600 19,100 31400 34,600 30,000 24,500 17,400 
il Go rs ea am = 34,900 19,100 32,800 34,700 31,000 244400 17,000 
12 ae as SS — == 33,000 19,100 34,000 34,400 32,200 23-700 16,700 
13 ns am ao a =s 31,400 19,100 35600 334500 33,300 23-000 16,400 
14 ae as = ae == 30,000 18-900 37600 32,000 34,200 224400 16-200 
15 a r =< == a 28,400 18,700 39,200 30,800 34,400 22,5008 15.800 
16 -~ -- aa == == 27,000 18,300 405400 29,600 34,5400 22,500 15,600 
17 -- 5,950* -- -- -= 26,400 17-900 41,300 284400 344400 22,500 15,300 
18 Ca +s aa = a 25,600 17,700 42,100 27%200 342400 23,000 15,000 
19 a= -- -< 4,370* -- 24,800 17-200 42,900 264200 34,000 23,100 14,800 
20 a sa = ae -- 24,000 17,000 43,000 25,800 33,700 234200 14,500 
21 Se = fs am <a 23,300 16,600 42,700 257400 32,900 23,300 14,300 
22 aa at <i s* -- 224400 16+400 41,600 247600 32,500 23,300 14,000 
23 rt a as es = 22100 16,100 40-900 244400 31,900 23,100 13,700 
24 -- -- -- == ons 21,800 16,000 38.600 24400 31.400 23,000E 13-400 
25 -- -- a => == 212600 15,700 36,900 24600 31,000 224900 134100 
26 oe -- -- -- == 21,200 15-500 354400 25,000 30,200 22,600 12,900 
27 ak ca -< -= ee 20-600 15-400 33,400 25600 29,500 22.400 12-700 
28 =< -- -- =< mS 20,200 15-4400 32,100 26,000 29,000 224000 12,500 
29 rade: Ss -- ate mee 20,200 15,400 30.400 262500 28,000 21,700 12+100 
30 =-- -- -- -- -- 20,000 15,800 28,700 26,800 27,600 21,300 11.900 
31 == —- a Sa == aS 16300 27,600 =~ 27,000 a 11,800 
MEAN -- -- -- -- -- 32,400 17,700 32,500 285200 307600 23,500E 15,800E 
MAX, == s+ <tr =e = 59,0001 19,800 43,000 34,700 344400 26,200 21,000E 
MIN. -- -- -- -- o= 20,000 15,400 17,100 24400 26,800 21,300E 11,800E 

FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (...Years) 
MEAN -- == 
MAXIMUM 59,000I cfs on June ] 59,0001 cfs on June 1, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS ». e 


v 


MINIMUM 11,800E cfs on December 31 11,800E cfs on December 31, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect from November 15, 

I - Interpolated. 

E - Estimated from November 24. 

Stage discharge relation is extrapolated above 95,600 cfs and below 12,800 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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EASTMAIN 
4.5 MI. DOWNSTREAM FROM THE CLEARWATER RIVER 


STATION NUMBER 090602 


DRAINAGE AREA - 11200 SQ, MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
— = _ = =I " | | 
1 11, 700E 7,000F 5,280E 4,100E 25,000C 42,0001 17,000 15,500 22,400 17,700 19,800 18,000E 
2 11,400 67900 57210 4,100 25,700 38,700 16,800 15,400 22,100 18,100 19,300 17,800 
2 i Pis2oo 61850 54130 4,090 26,400 36,600 16,600 15,400 21,900 18,600 19,100 17,600 
4 11,000 6,800 54050 4,050 27,000 344400 16,900 15,500 21-0090 18,900 18,900 17,600 
5 10,800 6,700 4,980 4,050 27500 32,600 15,900 15,700 202200 19,300 19,200 17,500 
6 10,600 6,680 4,920 4,050 28,000 30,800 15,900 16,200 19,700 19,800 19,600 17,400 
7 19,400 62650 4,870 4,050 29,000 29300 15,900 16,600 18,800 20,500 19,600 17,300 
8 10,200 | 6 +600 4,820 4,050 29,500 27,900 16,000 16.700 18,200 20,800 19.600 174200 
9 10,000 6,500 4,780 4,100 29,700 26, 800* 16,200 16,800 17,900 20-900 19,700 17,000 
10 | 9,800 6,450 4,750 4,200E 30,000 25-800 16,600 16,700 177400 21-100 19,700 16,800 
| 
la) 9,650 67400 4,700 4,350C 31,000 25,200 17,100 16,700 17,000 21,200 19,800 16,600 
12 9,590 6,350 4,700 4,500 32,000 24,500 17,800 16,600 16,500 21,000 20,000 16,500 
| 13 9,350 6,250 4,650 4,800 33,000 23,600 18,500 16,300 16,400 20,800 19,800 16,300 
| 14 9,200 6,200 4,600 5000 34,000 23,200 18,700 15,900 16.100* 20,800 19,300 16,100 
| 15 9,050 67100 4,550 54500 36,000 22,800 18,600 15,600 15,600 20,300 19,1008 16,000 
| 16 8,900 6,050 4,500 6,600 37,000 22,200 18,500 15,100 15,300 20,200 19,000E 15,700 
ge 8,750 6,000 4,500 8,000 ‘40,000 21,500 18,500 15,000 152400 20,0900 19,000 15,500 
18 8,600 5,950 4,450 9,300 43,000 21,000 18,300 14,800 15,400 19,700 19,000 15,300 
19 8»450 54900 4,430 10,500 46,000 20,400 18,200 15,000 15,400 19,500 18,900 15,000 
20 8,300 5,850 41400 12,000 50,000 19,700 18,100 151600 15,300 19,800 18,900 14,700 
21 8,100 5,800 4,370 14,500 52,000 19 ,300* 17,800 16,500 15,400 19,700 18,900 14,500 
22 8,000 5750 4,330 16,000 54,000 18,600 17.300 17,300 15400 19,700 18,900 14,100 
23 7,900 5,650 4,270 17,400 55,000 18,000 17,000 18,000 15.300 19,800 18,800 13,700 
24 7,700 5,600 44230 18,700 55500 17,800 16,800 19,100 15,600 19,700 18,800 134400 
25 7,600 5+550 4,200 20,000 56,000 17,700 16, 700* 20,100 15,600 19,800 18,700 13,000 
26 7,500 51450 4,180 21,400 55,500 17,700 16,600 21,000 15,700 20,100 18,600 12,700 
27 7,400 5,400 4,160 22,300 55,000 17,700 16,200 21,800 15,800 20,300 18,500 12,500 
28 7,300* 51350 4,150 23,000 53,000 17,600 15,700 22400 16,200 20,400 18,400 12,400 
29 7.200 BS 4.130 23,800 51,000 172400 15,500 22+400 16.500 20,600 18,4300 12,100 
30 7,100 a 4,120 24,5008 50,000 17100 15,400 22+400 17,000 20400 18,200 11,900 
31 7,000 == 4,110 -- 46,000C ae 15400 22400 == 20,100 amen 11,800 
MEAN 9,020E 6,170E 4,570E 10,400E 40, 100E 24,300 17,000 17,400 17,200 20,000 19,100E 15> 300E 
MAX. 11, 700EF 7,000F 5,280E 24,500C 56,000C 42,0001 18,700 224400 22,400 21,200 20,000 18,000E 
MIN. 7,000F 5,350F 4,110E 4,050E 25,000C 17,100 15,400 14,800 15,300 17,700 18,200E 11,800E 
MeFeCe 2537 367 e271 621 2.388 1.445 1.010 1.038 1.025 1.190 1.138 2910 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 16,800 cfs 16,800 cfs 
MAXIMUM 56,000 cfs on May 25 59,0001 on June 1, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 4,050E cfs, April 4 to 8 4,050E cfs, April 4 to 8, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 30, and from November 15. 

I - Interpolated. 

C - By comparison with Eastmain River at Head of Basile Gorge, April 11 to May 31. 
E - Estimated to April 10 and from November 16. 

Stage discharge relation is extrapolated above 95,600 cfs and below 12,800 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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4.5 MI. DOWNSTREAM FROM THE CLEARWATER RIVER 


STATION NUMBER 090602 


DRAINAGE AREA - 11200 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER eee roe DECEMBER 
= Hy 
1 11,800€ 7T+41L0E 5+450E 41620 4,950 63,800 15,300 12,900 12900 251000 17,000 9,950E 
2 114600 7,310 51400 4,610* 51500 60,600 14,700 12,900 13,300 24,800 16,600 9,850 
3 11,400 7210 5 +340 4610 67300 58,500 14,200 12,900 14,000 23,500 16-200 9,800 
4 11,200 7+120* 5+ 290E 4600 74500 56.400 13,600 12,900 14,200 22600 16-200 9,700 
5 11,000 7,030 5+240* 4,590 9,100 54,100 13,200 13,400 145200 21,800 14,700 9,600 
6 10,900 6,950 5,200 4,580 10,200 52,400 12,800 13,500* 14,400C 20400 14,300 9,550 
7 10,700 64880 5170 4,580 12,200 51,200 12,700 13,800 14,900 20,300 14,300 9,500 
8 10,500 6,800 57140 4,570 14,700 49,500 12,800 14,100 15,500 19,300 14,300 9,400 
9 19,300 6,720 5,090 4,560 17,200 48,200 12,800 14-500 16,000 18,200 14,300 9-350 
19 10,100 61640 51040 4,560 19,500 464300 134300 14,4600 16,700 18,200 14,300B 9,300 
LL 10,000 6,570 5,020 4,550 22+700 44,200 13,500 14,700 17,200 17,500 14,100 9,250 
2 9,330 6+510 5,000 44540 26,700 42,300 13,600 14,700 18,000 16,800 13,700 9,200 
13 9670 6,450 4,970 44530 29.500 40,100 13,600 14,600 18,900 16300 13,100 9100 
14 9,510 64390 4,950 4,520 324200 37-900 13,800 14,500 19,700 165200 12,900 9,000 
15 9,350 64340 44930 4,510 35,900 35,800 14,000 14,000 20,200 15,500 12,700 8,950 
16 9,200 6270 4,890 4,500 41,500 33,900 14,200 13500 21,200 14,800 12,400 8,850 
17 9,060 6,200 4,860 4,490 45,900 31400 14,500 13,100 22,100 145400 12,100 8,750 
18 8,930 649130 4,840 4,480 52.600 30,000 14,700 12.900 23,000 145400 11,900 8,600 
ie) 8,810 6,060 4,820 41480 57,300 28,300 15,000 12,800 24,000 145400 11,700 8,500 
20 8,690 57990 4-800 41470 60+900B 26,800 142900 12,800 25000 14,400 11,400 8,400 
21 8,580 51930 4,780 41460 64,100 25,400 15,100 12,600 26,200 14,400 1L,200E 8,200 
ae 8+460 5870 4,760 4460 66,700 24,000* 14,800 12,400 27,000 14,400 11,000 8,000 
21S) 8 +340 5820 4,740 45460 694700 23,000 14,700 124400 27+800 140400 10,800 7,800 
24 8,220 5.770 4,720 41450 71.900 21,700 14,500 12400 284200 14,400 10,600 77600 
25 8,110 57730 4,700 4,450 734500 20,600 14,200 12,400 28,500 14,800 10,500 7400 
26 8,000 51690 4,680 41450 74,700 19,500 13,800 12,500 28,800 15,800 10,400 T,200 
27 74890 51630 4,660 4,500 75900 18,500 13400 12,500 28,500 16,300 10,300 7,000 
28 7,790 5-560 4,650 4,540 76,200 17,700 13,000 12,500 28,100 16,300 10,200 6,800 
29. 7,700 =~ 4,640 4600 74,300 17,100 12,900 12,600 27,000C 16,500 10,100 6600 
30 7,600 = 4,630 4,700 71,200 16,000 12,800 12.600 254700 162900 10,000 6,500 
Bil. 7,510 td 4,620 67,600 =i 12,900 12,600 oe 17,200 oe 6400 
| MEAN 9,380E 6,390E 41940 4,530 41,900 36,500 13,800 13,200 212000E 175400 12,800E | 8,520E 
| MAX. 11,800E T+410E 5+450E 4,700 76,200 63,800 15,300 14,700 28,800C 25,000 17,000 9,950F 
MIN. | 7,510F 5,560E 4,620 41450 4,950 16,000 12,700 125400 12,7900 14,400 10,000E 6,5400E > 
| 
MFC. -589 «401 «310 2-630 2.293 - 869 2832 1.321 1.094 «802 2535 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 15,9:00scis 16,400 cfs 
MAXIMUM 76,200 cfs on May 28 76,200 cfs on May 28, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 76,700 cfs on May 28 at 9 a.m. 76,700 cfs on May 28, 1962 at 9 a.m. 


MINIMUM 4,450 cfs, April 24 to 26 4,050E cfs, April 4 to 8, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


- Discharge measurement. 

- Ice effect to May 20 and from November 10, 

C - By comparison with Eastmain River at Head of Basile Gorge, September 6 to 29, 
E - Estimated to March 4 and from November 21, 

Stage discharge relation is extrapolated above 95,600 cfs and below 12,800 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor 


o 
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EASTMAIN 


4.5 Ml. DOWNSTREAM FROM THE CLEARWATER RIVER 


STATION NUMBER 090602 


DRAINAGE AREA - 11200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
4 al! + | 2 
1 6,300E 4,250E 3, 7T00E 34230 12,000 57,900 19,100 25,800 15,000 16,700 13,500 11, 700E 
2 6,200 41220 3,700 3,230 13,000 58,6090 19,100 26,300 14,500* 16,900 14,000 11,800 
3 6,150 4,200 | 3,700* 3,220 14,000 58,500 18,500 27,400 14,100 17,000 14,200 12,000 
4 6,050 4,190 3,700 3,230 15,000 59,800 18,600* 28,109 13,800 164900 14,500 12,200 
5 6,000 4,160 34680 34230 16500 59,200 17,900 28,600 13,800 17,100 14,900 12,300 
6 5,900 4,150 3,660 3,250 17,200 59,400 17,400 28,200 13,500 17,100 15,000 12,400 
7 5,800 4,120 34640 3,280 18,100 59,300 17,100 271400 13,200 17100 15,000 12.400 
8 5,700 4,090 3,620 3,300 19,600 57,900 17,000 26400 13,000 16,700 15,000 124400 
9 5.600 4,050 3,610 34310 20,800 56,800 17,100 25,600 12,800 16,700 15,000 12,400 
10 54550 4,020 3,600 3,380 21,800 55,000 16,900 24,400 12,590 16,600 15,200 12,300 
ll 5,500 4,010 31560 3,600 23,800 52,900 17,000 23,700 12,300 16,300 15,400 12,200 
12 5,400 | 4,000 3,530 34900 24,000 50,700 17,000 22400 12,100 16.100 15+200 12,100 
13 5-350 34980 3,500 4.200 25,100 47,700 16,700 21,900 12,200 15,900 15,000 12,000 
14 51250 32970 34480 45400 26,0008 44,500 16,600 20,800 12,200 15,800 15,000 11,800 
15 54200 3,940 34460 4,900 26,5001 41,500 16,400 19,800 12,200 15,300 15,000 11.700 
16 5,100 3,920 34440 5,300 28,0001 38,800 16,800 19,300 12,200 14,900 14,900 11,500 
Vy 51020 3,900 34420 5,700 29,2001 35,700 17,100 18,500 12-200 14,800 14,700 11,300 
18 4,980 3,890 3,400 6,100 37,000! 33,300 17,100 18.100 12,200 142700 14,100 11,000 
19 4,900 3,860 3.390 6,500 32,5001 31,4400 17,100 17-700 12,200 14,400 13,400 10,790 
20 4,850 34850 34370 6,900 34,0001 29,500 17,100* 17,800 12,200 14,100 12,900E 10,500 
21 4,800 3,850 34350 7,400 35,8001 27,800 17,100 17,700 12,300 14,000 12,600 10,300 
22 4,750 3,830 34330 7,800 37,4001 26,100 17,200 17.400 12,300 13500 12,2008 10,200 
23 4,700 3,800 3,310 8,200 39,5001 24,800 17,300 177100 12,900 134400 11,800 10,000 
24 44630 3,800 34300 8,500 41,5001 23,600 17,800 16,800 13,200 13,100 11,600 9,800 
25 4,600 3,800 3,300 8,800 43,5001 22,800 18,700 16,600 14,000 13,000 11,500 9,600 
26 4,550 3,780 3,280E 9,100 46,0001 21,900 19,300 16,400 14,500 13,000 11400 9,500 
27 4,500 3,750 34280* 9,600 48,0001 21,000 20,600 16,500 15,100 13,000 11,300 9,300 
28 4,450 34740 34280 10,200 50,0001 207400 22,000 16,400 16,000 12,900 11-300 9,100 
29 41400 sd 3,280 10,500 52,5001 20,100 23,100 15,900 16,100 12,900 11,400 9,000 
30 4300 == 3,280 11,100 54,5001 19,700 23,900 15,800 16,700 13-100 11,500 8,800 
31 4, 280% = 3,280 -<- 57,600 See 244400 15,600 == 13,300 se 8, 600E 
MEAN 5,190E 3, 970E 3+470E 5,850 30,800 40,600 18-400 21,000 134400 | 15,000 13,600E 11,000E 
MAX. 6,300E 4,250E 34 700E 11,100 57,600 59,800 24,400 28,600 16,700 17,100 15,400 12,400E 
MIN. 4,280*% 35 740E 3,280E 34220 12,000 19,700 16,400 15,600 12,100 12,900 11,300E 8,600E 
M.F.C. 2 340 -260 2227 2383 2.020 2-661 1.204 1.376 ~87T 2987 893 e721 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 15,200 cfs 16,000 cfs 
MAXIMUM 59,800 cfs on June 4 76,200 cfs on May 28, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 60,600 cfs on June 4 at noon 76,700 cfs on May 28, 1962 at 9 a.m, 
MINIMUM 3,220 cfs on April 3 3,220 cfs on April 3, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 14 and from November 22, 

I - Interpolated, 

E - Estimated to March 26 and from November 20, 

Stage discharge relation is extrapolated above 95,600 cfs and below 12,800 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
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10.0 MI. UPSTREAM FROM THE GIARD RIVER 


STATION NUMBER 090609 


DRAINAGE AREA - 1350 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


+ 


OCTOBER 


NOVEMBER 


= 


DECEMBER 


3,810* 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
Accuracy of records: good. 
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10.0 MI. UPSTREAM FROM THE GIARD RIVER 


STATION NUMBER 090609 


DRAINAGE AREA - 1350 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


4 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
I i\ 
1 == a ae a ee 51290 1,660! 2,190* 1,840 3,310 3500 21990E 
2 ad SS == ae ag 4,900 1,640! 29240 1,790 34400 34490 24940 
2) =o a =F = 3 == 4,620 1,6201 24310 1,800 31460 34490 2,880 
4 == = a aS ad 44350 1,610* 21420 1,820 34500 34430 2,880 
5 i —— —— =a = 4120 1,6201 21520 1,800 34530 34420 2-800 
6 ae og =3 ea == 3,910 1,630T 24600 1,790 3,890 31410 21750 
if me == == a == 34740 156401 2+650 1.750 41310 3,390 24700 
8 — = =3 eS => 34640 166501 2,700 14720 41640 34410 2600 
9 = == =o = aoe 34560 176801 22720 1,670 4,B10 34420 2,580 
19 ae == =3 == a 34390 1,690f 20710 14640 5,020 34320 2-500 
DY =e == == =a — 59240 1,7001 2,700 1,620 5,210 35220 21400 
12 =a == = = =e 3,030 1,7101 2+670 1,560 51450 31120 21340 
13 a =S = se == 24940 1.7201 24780 1,550 59490 34180 2,270 
14 od = a += a 24820 147301 21900 1,550 51470 3,040 2,200 
15 == ae == == = 2,670 1,760! 25910 1,530 5.270 2,820 21140 
16 =2 = as == =S 24410 1,780T 21990 1,570 51130 279008 2,090 
17 == == rae = = 2,350 1,7901 3%060 1610 4,980 3,000E 2,000 
18 =a == Sas == == 2,290 11,8001 34120 1,680 41840 34100 1,920 
19 oi == == == == 22201 1,800! 34150C 1,810 4,770 34200 1,850 
20 = 610* =2 = =~ 2,1501 1,8101 34190 1,880 4,690 34240 1,800 
2 a == == =F => 2,1001 1,8101 34200 1,960 4,580 34290 1,750 
22 = == — == == 2,0201 1,8201 34200 1,970 41460 34290 1,680 
23 == == == == == 1.9901 19820 34100 15970 4,350 3,280 1,600 
24 = — == = =) 1.9201 1,790 3,000 1,970 44240 34240 1.570 
25 = = oe == as 1,8801 1,740 2700 21040 4120 39240 14500 
26 aS == == = == 1, 8301 1,720 21400 21240 4,030 3,200 1,480 
“ls == ie = == Saad 1,780! 1,680 2+200 21430 34830 34180 14420 
28 == ae == => == 1,7501 15680 2+000C 21650 32730 34110 1,390 
29 mS = a = = 1,710f 1,740 14940 21850 34680 3,090 1.340 
30" | i == = == 5 840* 16801 14910 1,900 3,080 3-610 3,000 1,300 
31 == =S a och 59610 ae 27050 1,840 ee 34550 => 1,260 
MEAN = == == i == 21940 1,740 21650E 1,900 4,370 34230E | 2,090E 
MAX. —e = =s == SF 51290 2,050 3,200C 3,080 51490 37500 | 2, 990F 
MIN. — = == == == 1,6801 1,610* 1,840 15530 34310 27820 1,260€ 
| 
| 
| | 
| | 
= ~ = es 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (...Years) 
MEAN = 
MAXIMUM 5,840 cfs on May 30 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


- Discharge measurement, 


- Interpolated. 


eS Ce 


- Ice effect from November 16, 


- Estimated from November 17. 


5,900 cfs on May 30 at 7 p.m. 


610 cfs on February 20 


- By comparison with Gipouloux River August 19 to 28. 


Stage discharge relation is extrapolated above 7,380 cfs and below 930 cfs. 


Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


Eight discharge measurements were made in 1959. 


7,360 cfs on August 8, 1959 


610 cfs on February 20, 1960 
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10.0 MI. UPSTREAM FROM THE GIARD RIVER 


STATION NUMBER 090609 


DRAINAGE AREA - 1350 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
= | { 
1 1,200E 645E 520E 480E 1,920E 34320 1,670 1,2501 1,240 15890 2,590 3,000E 
2 1,160 640 520 480 2,000 3,090 1,640 12201 1,230 2,060 2+550 34000 
3 1,120 635 520 480 2,100 2,880 1,640 142201 1+400 2+160 2+550 24950 
4 1,090 630 520 480 2+200 24720 1,670 1,200! 19440 29250 2750 27900 
5 1,060 | 625 520 480 2260 2+540 1+680 11,1901 1°440 24330 349140 24890 
6 1,020 620 515 480 29320 2,410 14690 1,1701 1,430 2370 3,380 27840 
7, 990 610 515: 480 22450 2+280 14690 151401 1,380 29380 3»580 2,800 
8 960 605 S15 480 2*520 2,150 1,740 1,1001 1,320 25330 34720 2730 
9 940 600 515 480 2+700 2,070 14710 1,080! 1,300 2,310 3,800 2,700 
10 920 590 >15 480 2,800 1, 940* 1680 1,0701 12300 2390 34630 27620 
ll 900 585 510 479 2,900B8 1,840 1,680 11,0701 1,250 2500 3,600 2,600 
12 880 580 510 419 3,300 1,730 1,630 1,060* 1,210 22580 3,600 27500 
13 860 S27, 510 480 37510 1,640 1,540 1,090 1,200 2.610 34420 2+470 
14 840 574 510 490 4,100 1,580 1,490 1,100 14130 2.610 3,290 2400 
15 830 570 500 500 4.800 1,510 1440 1,050 1,120 253640 34220 2,300 
16 820 567 500 530 5,050 11480 19400 1,050 19140 21630 34150 27250 
rg 800 564 500 570 5500 1,440 19370 1.050 1,180 27610 3,090E 2190 
18 780 562 490 600 6,000 1+480 1,730* 1,050 1,200 27580 3,020 2,100 
19 770 560 490 660 6,300 1,490 1,760 1,100 1,220 2570 3,010 2,010 
20 760 555, 485 720 6,560 1,550 15710 1,150 1,230 2,500 3,010 1,980 
2) 750 550 485 800 6,560 1,500 1,650 1,180 1,240 21470 3,020B 1,900 
22 740 547 485 880 6,550 1,480 1,580 14190 1.230 21460 3,050 1,870 
23 730 543 485 960 65250 1.490 19470 1,190 1,270 22450 3,090 1,810 
24 720 540 485 1,080 6,010 1,490 14400 14190 1,290 2390 3,090 1,780 
25 710 538 485 1,200 5.800 1,480 11,3801 1,210 1,270 2,350 3,080 1,710 
26 700 535 485 1,340 51490 1,490 153301 14240 1,270 29430 3,050 1,680 
27 | 690* 53:2 485 1 +430 4,990 1,500* 13101 1,280 1,320 22560 3,050 1,620 
28 680 530 485 1,530 4,590 1,480 1,2901 14330 1,460 21630 34040 1,590 
29 670 == 485 1,680 4,280 1,550 1,280! 1,310 1,620 217630 34030 1,530 
30 660 -= 485 1,800 3,800 1,650 1,2701 1,300 1,760 21640 3.020 1,500 
31 650 = 480 a3 3,500E == 1.2601 1,290 -- 29630 -- 1,490 
MFAN 852E | ST SEY 500E T6TE 4,160E 1,880 1,540 1,170 1,300 29450 3,150E 2,250E 
MAX. 1,200E 645E 520E 1,800E 61560E 3,320 1,760 1,330 1,760 21640 3,800 3,000E | 
| 
MIN. 650E 530E 480E 4&T9E 1,920E 1,440 1,260! 1,050 1,120 1,890 2°550 1,490E 
M.F.C. 493 335 289 2444 2-413 1.086 893 2675 0755 1.419 1.828 1.303 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 1,730 cfs liolucns 
MAXIMUM 6,560E cfs on May 20 and 21 7,360 cfs on August 8, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 479E cfs on April 11 and 12 479E cfs on April 11 and 12, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 11 and from November 21, 

I - Interpolated. 

E - Estimated to May 31 and from November 17. 

Stage discharge relation is extrapolated above 7,380 cfs and below 930 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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OPINACA 


10.0 Ml. UPSTREAM FROM THE GIARD RIVER 


STATION NUMBER O90609 


DRAINAGE AREA - 1350 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 _ 


—y- r 5 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 | | 4 | IC 4 
1 1,400E 650E 410 310 283 4,710 1,360 34260 1,710 2210 2190 1+440E 
mn 1,370 640 400 309 290 4,620 1,300 3,210 2,160 2,190 2,190 1+410 
3 1,310 630 400 306* 480 4,490 1,270 3,120 2,530 27130 2+200 1390 
4 1-280 620 395 303 680 4,380 1,270 34020 2810 24080 2,040 1,380 
5 1,250 600 390 301 940 4440 1,250 2+880 2,750 24080 24100 1,370 
6 1,210 580* 380% 300 1,5008 41440 1,170 2,700 2,710 2-080 21040 1,350 
T 1,190 570 380 299 2350 4.330 1,170 25490* 2650 2080 1,970 1,320 
8 1,130 560 375 298 34100 44260 1,100 2+310 2.700 29040 2,060 1,310 
9 1,110 550 370 297 34600 4-210 1,170 2160 2630 22010 2,070 1,300 
10 1,080 540 365 296 4,000 4,070 1,260 2,020 22650 1.960 27040 1,280 
1l 1,060 540 360 292 4,700 3,910 1, 300 1,890 2770 1,970 2,000 1,270 
12 1,040 530 355 291 54200 3,730 1,380 1,750 21530 1,960 1,970 1,260 
13 1,000 520 350 290 6,100 34550 1460 1,740 2.720 1,950 1,960 1,240 
14 980 510 350 289 6,400 3,310 14540 15730 2,600 1+940 1,950 15220 
15 960 500 350 288 7-100 34110 1,580 1,690 22330 12890 1,910 1.200 
16 930 490 345 286 79450 2,930 1,630 1,670 2190 1,900 1,950B8 1,170 
17 910 480 345 283 8,200 2,720 1,640 1,620 2,370 1,870 1,840 1,150 
18 890 480 340 282 9,000 27580 1,630 1,710 22470 1,960 1,830 1.130 
19 860 470 340 281 9,300 2+430 14570 1.730 20250 1,960 1,810E 1,190 
20 850 460 335 280 9,500 21260 1+570 1,760 24250 1,970 1,800 12080 
21 830 450 330 280 9,300 2,190 14630 1,770 2330 21080 1,770 1,060 
22 800 450 330 279 9,000 2,060 1,650 1,760 24290 2,150 1,720 14040 
23 780 440 325 279 8,700 14940 1,660 1.760 2.380 24210 1,700 1,010 
24 770 440 325 278 8,000 1-820 1,650 1,710 24240 2+260 1,670 980 
25 760 430 320 277 7,100 1,710 1,330 14680 29240 29130 1,630 960 
26 740 430 320 277 6,800 1,620 2,020 1,670 2,200 24340 1,600 940 
27 730 420 318 278 6,300 1,550 2,930 1,640 2170 24340 1,550 920 
28 710 420E 316 279 6,000 1,540 2.650 1.400 2190 2,330 1520 890 
29 700 -= 314 280 5,500 1,510 2820 12560 2,210 2+260 15490 870 
30 680 — 312 281 54300 1440 34030 14520 2+210 2280 1,470 840 
31 670 — 311 == 5000 —— 3,210 15490 == 2,220 set 830 
MEAN 967E 514E 350 289 5,390 3%060 1,680 2,020 27410 2,090 1,870E 1,150E 
MAX. 1,400E 650E 410 310 9,500 4,710 3210 3,260 2,810 29340 2,200 1+440E 
MIN. 670EF 420EF 311 277 283 1,440 1100 1+490 1,710 1,870 1,470E 830E 
M.F.C. 2529 281 2191 2158 2.952 1.676 2922 1.106 1.318 1.145 1.022 -630 
| | | 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 1,830 cfs 1,780 cfs 
MAXIMUM 9,500 cfs on May 20 9,500 cfs on May 20, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 9,550 cfs on May 20 at 4 p.m. 9,550 cfs on May 20, 1962 at 4 p.m. 
MINIMUM 277 cfs on April 25 and 26 277 cfs on April 25 and 26, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 6 and from November 16. 

E - Estimated to February 28 and from November 19. 

Stage discharge relation is extrapolated above 7,380 cfs and below 930 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 
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OPINACA 


10.0 MI. UPSTREAM FROM THE GIARD RIVER 


STATION NUMBER 090609 


DRAINAGE AREA - 1350 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 _ 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
iT i + +- = 
1 800E 460E 390E 363E 960E 5,5001 12470 21460 991 1,400 1,580E 1,900E 
2 780 460 390 361 1,080 5,810! 1+430 21430 991 1,450 1,550 1,9808 
3 760 460 389% 359 1,250 528201 1+420 2+430 991 14550 1,530 2+050 
4 740 450 388 358 1,600 52820 1,470 22430* 991 1¢600E 1,510 27180 
5 730 445 3a7 358 2+200 5.800E 14470 2+300 991 1,650 1,490 2200 
6 710 443 386 aST 2,800 5,790 16410 21250 991 1,700 15470 24210 
7 690 440 385 356 3,300 51690 1.250 24110 1,060 1,800 1.430 2+210 
a 680 438 385 356 34900 5,500 1.330 1,970 1,080 1,900 1,400 2-200 
9 660 435 385 355 4,400 5.280 1,450 1,870 1,080 1,960 1,390 2180 
10 640 433 380 355 4,800B 5,000 19470 1.750 1,080 2,000 1,370 24100 
lL 630 432 380 355 5,100 4,800 1480 12680 1,080 2,050 1,350 2,050 
ie 620 430 380 355 5400 44450 14490 1,580 1,080 2.080 1,330 2,000 
13 600 420 380 355 5.600 4,190 1.500 1,530 1,080 2,070 14310 1,900 
14 590 420 379 358 5,800 3,880 1,500 1,490 1,080 2,060 1,300 1,850 
15 580 420 378 363 5,950 34550 1.610 1,400 1,080 2,050 1.290 1,750 
16 570 420 377 370 6,050 35250 1,680 1,380 1,090 2,040 1,280 1,700 
L? 560 420 376 374 6,300 3,000 1,640 1,290 1,090 24020 1,260 1,600 
18 550 418 376 380 6400 2800 1,650 1,290 1,090 2,000 1,250 1,550 
19 540 415 375 390 64450 2+650 1,970 1,740 14130 1,980 1,240 1,500 
20 530 415 375 410 6,400 2+650E 2,200 14190 1,180 1,950 1,230 15420 
21 520 412 370 435 6,350 27220 22280 1,130 1,1901 1,900 14240 1,350 
22 510 410 370 460 6200 27130 27250 1,100 11,2001 1880 14250 1,300 
23 500 405 369 495 6,000 1,990 2160 1,100 1,220! 1,830 1,270 Ligeo0 
24 500 403 368 520 5.800 12910 2,100 1,040 1,230! 1-800 1,350 1,180 
25 490 400 368 550 5600 1+910 2060 1,000 1,2501 1,780 1,420 1.120 
26 490 398 367 600 5,300 1,840 1,950 991 1,2601 1,730 1,500 1,080 
27 480 396 3467T* 670 51200 1,740 1,950 916 1,280! 1,700 1,600 1,040 
28 480 395 366 710 52150 1,670 12940 941 1,3101 1-680 1,700 1-000 
29 470 -- 366 750 5180 1,570 2,020 991* 1,330 1,650 1,800 980 
30 470 -- 365 880 5+200E 1,560 29240 991 1,300 1,630 1,850 950 
on 460* =e 365 —— 54250 — 2,390 991 a 1,600 = 920E 
MEAN SOLE 425E 377E 445E 4,7T40E 34660E 1,750 1,520 1,130 1,820E 19420E 1,630E 
MAX. 800E 460E 390F 880E 6,450E 5.8201 2,390 2+460 1,330 2,080E 1,850E 27210E 
MIN. 460* 395E 365E 355E 960E 1,560 1,250 916 991 14400 1,230E 920F 
M.F.C. 361 2259 -230 272 2.898 2.237 1.069 2932 -688 1.114 2866 -999 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 1,640 cfs 1,730 cfs 
MAXIMUM 6,450E cfs on May 19 9,500 cfs on May 20, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


277 cfs on April 25 and 26, 1962 


MINIMUM 355E cfs,April 9 to 13 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10 and from December 2. 

I - Interpolated. 

E - Estimated to May 30, June 5 to 20, and from October 4. 

Stage discharge relation is extrapolated above 7,380 cfs and below 930 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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2.2 MI. DOWNSTREAM FROM ELL LAKE 


STATION NUMBER 090607 


DRAINAGE AREA - 1210 SQ. MI. 


DATLY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 
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NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: good. 
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GIPOULOUX 


2.2 MI. DOWNSTREAM FROM ELL LAKE 


STATION NUMBER 090607 


DRAINAGE AREA - 1210 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


Sips - = 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER] OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
i ] 
1 az an ee == on 7,370* 24120 1,950 2,300 21360 3,810E 2,810E 
2 ie an a == == 6,990 27120 1,950 23270 21+500E 31690 2,800 
3 i ait = cabal == 65460 2,000 27010 29230 2,510 3,580 2+770 
4 died sil = ail = 61030 14950 21040 25150 2+530 44570 24700 
5 oe = == = ae 54660 14990% 2,010 2,100 21600 34540 24640 
6 Ai aS = => == 51380 1,9001 2,020 21100 2770 34510 27600 
7 =e iva ia == or 54130 L810! 2+030 2,080 24920 34480 2,520 
8 ant aS are == a 44920 147901 1,980 2,060 34040 34430 2,500 
y aa rm == me == 4,680 1,790 1,950 2,050 34180 3,380 21450 
10 — ai tad aia = 4,450 1,750! 14940 1,980 3,310 34320 2+400 
11 zi = == = == 4,250 1,750! 1,950 1,960 39470 3,250 27310 
12 ai “ aod == ae 4,250 1,7501 21000 2,000 3,690 3,180 27250 
13 — =o => ad = 34820 1,740! 21040 1,990 3860 34140 2.200 
14 ait or mS => == 3,580 17301 2 +080 14950 4,040 3,080 2,190 
15 or Pe P= == —— 34430 1.7301 2070 1,950 4,160 3,000 2,100 
16 7 ==. cal => = 3,280 1,7301 2110 1,960 41280 340008 2,050 
ay, = = += => =< 3,150 1,7301 2,170 1,950 4,380 3,020 21,000 
18 i == == ha a 3,0001 11,7301 24230 1.940 45420 34040 1,950 
19 pail =o 2 a == 29001 1.7301 2320 1,940 4,530 34050 1,900 
20 a = a a 28001 1+730 21350 1,940I1 41530 3,050 1+820 
21 — T19*% == == Ss 2,720! 1,730 27400 1,930! 41530 3,050 1,800 
22 a eo a = = 27201 1,730 29420 1,930! 4,510 3,050 1,740 
23 = == se == -- 225901 14720 21440 1,930! 49480 3,050 1.700 
24 oo =r! oe = —~ 275001 1+740 29440 1,930! 44440 3,050 1,670 
25 oS == mee a = 254601 1,720 29450 1,920! 4,400 3,030 1,610 
26 a —— = 55 == 213901 1700 29440 1,920 4,350 3,000 1,580 
27 ee += — ce eS 273501 15740 24340 1,930E 44270 21990 1,520 
28 o> = == == — 2+290 14740 2360 1,960 4,180 2°950 1-500 
29 om S == = = 21250 19750 25350 2+030 4,090 2,900 1+470 
30 eS 3 = a e> 2+150 1,810 22340 2,150E 4,020 2,850 14420 
31 es => == == 79 77T0* = 14950 24330 SS 34890 3) 1,360 
MFAN os 3 = > = 3,870 1,800 2,180 2,020 3, 750E 3,200E 2,080E 
MAX. = F3 — == == Ty 370* 2120 21450 2300 4,530E 3e810E 2,810E 
MIN. == —— => = == 22150 1,700 1,940 1,9201 2,360 2,850E 1,360E 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN ate 
MAXIMUM 7,770 cfs on May 31 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 7,990 cfs on May 31 at 11 a.m. 


MINIMUM 719 cfs on February 21 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect from November 16, 

I - Interpolated, 

E - Estimated September 27 to 30 and from October 2. 

Stage discharge relation is extrapolated above 7,800 cfs and below 1,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
Six discharge measurements were made in 1959. 
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GIPOULOUX 


2.2 MI. DOWNSTREAM FROM ELL LAKE 


STATION NUMBER 090607 


DRAINAGE AREA - 1210 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


= 7 see 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY; AUGUST Secreeael OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
T =r T == = 
1 1,340E 870E 640E 500E 1,380E 4,200E 1,620 1,170 1,120 1,230 2,110 2+290E 
2 1,300 860* 630 500 1,470 4,000 1,590 1,170 1,170 1,240 2130 2/2108 
3 1,290 850 630 500 1,550 3,800 1,550 1,170 1,200 1,240 2240 2,190 
4 1,250 840 620 500 1,650 34600 1,520 15160 1,200 1,240 24250 21140 
5 1,220 830 620 500 1,730 3,500 14520 1,120 1,200 1,260 2,380 2,100 
6 1,210 820 610 500 1,820 3,300 1,500 1,120 1,230 1,260 21470 2,050 
| 7 14200 810 600 500 1,900 34150 1,500 1,120 1,250 1,330 2+560 2,000 
8 1,190 800 590 500 1,980 34000 14490 1,060 1,260 14370 214630 1,990 
9 1,170 800 580 490 22050 2» 800E 1,450 1,040 1,280 11400 21630 1,930 
10 1,150 790 580 490 27120 2+680* 1,420 1,030 1,280 1,430 21640 1,900 
ll 1,120 780 570 500 2,200B 21640 1,410 1,010* 1,280 19470 27670 1,850 
12 1,100 770 570 510 2250 24590 15410 991 1,280 1,500 27690 1.820 
13 1,090 760- 560 520 2,330 24450 1,390* 984 1,220 1,600 2,690 1,780 
14 1.080 750 560 530 2,400 2340 1.370 998 1,210 15640 2.690 1,730 
15 1,079 740 550 540 2450 2,280 1-300 991 1,210 1.650 2,680 1,700 
| 16 1,050 740 550 560 2,550 27210 1,250 978 1,210 1,640 2 +680 1,670 
V7 1,040 730 550 590 2600 2,110 1,260 978 1,210 1,650 27670 1,640 
| 18 14030 720 540 630 2,700 2,040 1,270 978 14210 1,660 22640 1,590 
Wo. Fi 1,010 710 540 670 2,800 14970 15290* 991 1,210 1,660 2+640E 1,540 
20 1,000 700 540 700 2+900 1,930 1,300 998 1,210 1,680 24600 1,500 
21 9907 | 700 540 750 3,000 1,930 1,240 1,030 1,210 1,690 27590 1+470 
22 970 690 530 800 34250 1,890 1,170 1-100 1,210 1,730 2550 15440 
23 960 680 530 840 34500 1,860 1,170 14120 1,230 1-810 2520 1,390 
24 950 680 530 880 34900 1.830 1.170 15120 1,230 1,870 2,500 1,350 
25 940 | 670 520 940 4,200 1,740 1,170 1,120 1,230 1,870 27490 1,320 
26 930 660 520 1,000 4,400 1,720 1,170 1,140 1,250 1,880 27450 1,300 
27 920 660 520 1,070 4,650 1,680* 14170 1,160 14240 1,940 2,400 1,290 
28 910 650 520 1,150 4,700 1°650 1,170 1,160 19240 2,070 2380 1,240 
29 900 = 520 14220 4,600 1,620 1,170 1-150 1,230 2+110 2.350 1,220 
30 890 = 510 1,300 4,500 1,620 14170 1,120 1,230 2+110 2300 1,200 
31 880 —— 510 Ex 4.350 SS 1+180 1,120 ae 2110 ey 1,190 
MEAN 1,070E T52E S56LE 689E 2,830E 2+470E 1,330 1,080 1,220 1,620 2,510E 1,680E 
MAX. 1,340€ 870E 640F 1,300E 4,TOOE 4, 200E 1,620 1,170 1,280 2,110 2,690 2+290E 
MIN. 880E 650E 510E 490E 1, 380E 1,620 1,170 978 1,120 1,230 2,110 1,190E 
M.F.C. 718 505 -376 463 1.904 1.659 -896 723 822 1.090 1.684 1.127 
ale 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 1,490 cfs 1,490 cfs 
MAXIMUM 4,700E cfs on May 28 7,770 cfs on May 31, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 7,790 cfs on May 31, 1960 at 11 a.m. 
MINIMUM 490E cfs on April 9 and 10 490E cfs on April 9 and 10, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 11 and from December 2, 

E - Estimated to June 9 and from November 19. 

Stage discharge relation is extrapolated above 7,800 cfs and below 1,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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GIPOULOUX 


2.2 MI. DOWNSTREAM FROM ELL LAKE 


STATION NUMBER 090607 


DRAINAGE AREA - 1210 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET Cee SECOND FOR 1962 é 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
r + t + 1 ie {. 
l 1,140E TOOE 540E 440E 390E 6,000 1,810 1¥450 1,100E 1,510 1,420 1,040 
2 1,120 690 535 440 392 52750 1,740 15460 1,200 14490 1,390 1,040 
3 1.090 680 530 440 400 5,580 1,680 14450 1,530 15490 1,420 1,040 
4 1,070 670 525 435 420 5» 360 1+620 11460 1,700 15490 16410 14040 
5 1,060 | 665% 520 435 500 50220 1,590 14450 1+820 14490 14400 140308 
6 1,040 660 515 435 590E 5,010 14490 1,450 1,900 1,490 1,350 1,030 
7 1,920 660 510 430 715 4.870 19430 1,410 1,920 1+450 1,350 1,030 
8 1,009 650 505 430 798 4810 1.390 1,370* 1,930 15410 1,350 1,030 
9 980 | 440 505 425 925 41660 15410 1,330 14920 12410 1,350 1,030 
19 960 640 500 425 1,0408 4,500 1,410 1,310 1,920 19410 1.350 1,020 
11 940 635 500 420 19210 45420 19410 1,280 1,910 1,410 1,350 1,020 
12 920 625 495 420 1+410 4,240 14440 1,250 1.900 1,380 1,350 1,020 
13 910 620 490 420 1.710 4,120 1+440 1,290 1,900 1.330 15350 1,020 
14 900 615 485 420 24020 3970 19450 1,280 1,880 1,330 14260 1,020 
15 880 610 480 415 24360 35780 14420 1,250 1,880 1,330 1,260 1,020 
16 870 600 480 410 2,790 3,550 1,400 1,190 1,870 1,330 1,260 1,010 
Ly, 860 595 480 410 34280 34440 1,350 1,170 1,870 1.330 1+260 1,000 
13 840 590 480 410 3,850 35330 1,290 1,180 1,860 1,380 1,190 990 
19 830 585 475 405 4,390 3.180 1,230 1,180 1,840 1,410 1,190 980 
an 820 580 470 405 5000 2.970 14230 1,170 L830 15410 1.200 975 
Fei. 810 580 465 405 5460 2,890 1,260 1,160 1,820 15410 1,200 965 
22 800 575 465 402 52920 25800 1.250 1,160 1.810 1,450 1,200 960 
73. 780 565 460 400 69240 29640 1,200 1,150 1800 15490 1,160 950 
24 770 560 460 398 6.550 2.590 1,210 1,140 1,780 15430 1,120 940 
25 760 555 455 397 6+560 2+460 1,250 1,130E 1,770 14420 1,120 925 
2A 750 550 455 396 6,600 2,350 1,290 1,120 1,760 1,500 1,120 910 
27 740 550 450 395 6+730 2.300 1.340 1,150 1,720 1500 1,120 905 
28 730 545 445 393 62730 2110 1,380 1,100 1, 700E 1,500 1,120 900 
29 720 <a 445 392 65510 2,030 1+400 1,100 17600 1,500 19060 890 
30 710 -- 440 391 61360 1,900 1,410 1,090 1,560 1,500 14040 8RO 
31 700 ce 440 — 6.210 oo 14450 1,080 = 15490 = 860 
MEAN 888E 614E 4B4E 415E 3+360E 35760 14410 1+250€ 1ly770E 14430 14260 983 
MAX. 1,140F TOOF 540E 440E 6,730 6,000 1,810 11460 1,930E 1,510 1,420 1,040 
MIN. TOOF 545F 440E 391E 390E 1,900 1,200 1,O80E 1,100€ 1,330 1,040 860 
M.F.C. -603 417 328 281 2-281 2.555 2957 ~849 1.200 29T4 ~854 2667 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 1,470 cfs 1,480 cfs 
MAXIMUM 6,730 cfs on May 27 and 28 7,770 cfs on May 31, 1960 


7,990 cfs on May 31, 1960 at 11 a.m. 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 6,820 cfs on May 28 at 2 p.m. 


390E cfs on May 1, 1962 


MINIMUM 390E cfs on May 1 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 10 and December 5. 

E - Estimated to May 6 and from August 25 to September 28. 

Stage discharge relation is extrapolated above 7,800 cfs and below 1,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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GIPOULOUX 


2.2 MI. DOWNSTREAM FROM ELL LAKE 


STATION NUMBER 090607 


DRAINAGE AREA - 1210 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


r = 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
- if + = 
1 850 625 470 389 1,300 41620 2,030 14530 1,050C 1,090 15140 1,400 
2 840 615 465 388 1,400 4,620 1,930 1,490 1,060 1,120 1,140 1,420 
3 840 605 460* 388 1,590 4,730 1,830 14540 1,060 1,140 1,110 1,430 
4 840 600 460 388 1.650 4,790 1,830 14540 1,060 14150 1.100 1.440 
5 840 595 455 388 1,800 41820 1+ 740 1,540 1,060 14140 1,190 1,450 
6 830 585 455 387 1,910 4,760 1,740 1,500 1,060 1,170 1,100 1,450 
7 820 580 450 387 2,100 4,690 1,670 15450 1,060 1,180 1,100 1+440 
8 810 575 445 387 21250 4,550 14630 1,410 1,070 1,180 1,100 1+430 
9 800 570 440 388 2,350 41420 1,660 15380 1,070 1+200 15140 14420 
10 790 565 440 388 2450 4,390 1.630 1,380 1,070 1,180 1,150 1,410 
1L 780 560 435 388 2550 41240 1,570 1,380 12070 1,180 1,150 15410 
12 v5 555 430 389 25380 4,100 1,540 14340 | 1,070 1,180 14120 1,400 
iE 765 550 425 390 2.670 34940 15490 1,300 | 1,070 1,170 1,110 1,390 
14 760 545 420 392 29730 3,800 1,490 1,310 1,070 1,160 1,100 1,380 
15 750 540 420 395 2.780 39660 15480 1,270 1,070 14160 1,100 1,370 
16 740 535 420 400 2,900 3,570 1,480 1,230 1,080 1,150 1,120 1,350 
17 735 530 415 420 2,980 34450 1,480 1,230 1.080 1,150 1,100 1,330 
18 725 525 410 440 3,050 34340 1,400 1,230 1,060 1,140 14130 1,300 
3) 720 520 410 480 34100 3,200 1,460 1,230* 1,080 1,140 12100 1,780 
20 710 515 405 530 34150 3,080 14470 1,160 1,080 1,130 1,100 1,250 
21 700 510 405 575 3,350 2,960 15460 1,160 1,080 1,120 1,110 1,220 
22 695 505 400 610 34420 25840 1+400 1,130 1,090 14110 151208 1,200 
23 685 500 399 660 3.550 2,720 1,380 1,090 1,090 1,100 1,130 1,160 
24 680 495 397 7108 3,750 22630 1.380 1,090 1,090 1,100 14140 1.140 
25 675 490 395 740 3,850 2,530 1,380 1,080 1090 14190 1¥150 1,210 
26 665 485 B95 800 34950 21420 1,380* 1,070 1,090 1,140 1,140 1,080 
27 660 480 392* 860 4,100 2,330 1,370 1,070 1,090 1140 1.150 1,050 
28 655 475 391 970 4,300 24300 19440 1,060 1,090C 1,120 1,180 1,030 
29 650 ae 390 1,090 4,500 2,190 15450 1,050* 1,080 15130 1.300 1,000 
30 640 35 389 1,180 4,550 24110 15490 1,050 1,070 1,130 1,380 980 
31 635* = 389 == 4,590 a 14490 1,050C es 1,140 = 960 
MEAN 744 544 422 543 21940 34590 1,550 1,270 1,070E 15140 1,140 1,280 
MAX. 850 625 470 1,180 4,590 4,820 2,030 1,540 1,090C 1,200 1,380 1,450 
MIN. 635* 475 389 387 1,300 27110 1,370 1,050* 1,050C 1,090 1,100 960 
M.F.Co -547 400 310 400 2.164 2.646 1.144 2934 791 842 837 2942 
=! 1 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 1,360 cfs 1,440 cfs 
MAXIMUM 4,820 cfs on June 5 7,770 cfs on May 31, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 4,840 cfs on June 4 at 3 p.m. 7,990 cfs on May 31, 1960 at 11 a.m. 
MINIMUM 387 cfs on April 6, 7 and 8 387 cfs on April 6, 7 and 8, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 24 and from November 22. 

C - By comparison with Opinaca and Giard Rivers, August 31 to September 28. 
Stage discharge relation is extrapolated above 7,800 cfs and below 1,000 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
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AT OUTLET OF MENOUOW LAKE 


STATION NUMBER 090606 


DRAINAGE AREA - 840 SQ. MI. 
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NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


r 
JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


MAX. Pam 


MIN. pea! 


1,810* 


1,010* 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: 


fair. 
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GIARD 


AT OUTLET OF MENOUOW LAKE 


STATION NUMBER 090606 


DRAINAGE AREA - 840 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
T T ie = oz =e 
l -- -- = -= = 27410 665 946* 1,090 1,370 1,880 1,490E 
2 a ae = == => 27180 651 985 1,040 1420 1,880 1+480 
3 -= == == aa a 2,020 651 1,040 974 11440 1,880 15460 
4 -- -- =~ = a 1,880 638 1,110 955 14460 1,880 1,440 
5 == == == a == 1,790 644% 1.170 918 1.520 1,880 1+430 
6 == — = == ae 1,670 651 1,200 871 1,750 1,880 1,400 
T == => = = =< 16550 658 1,170 863 1,960 1,840 1,380 
8 -< = a et mae 1,480 672 1,150C 828 2+ 340 1,820 1+360 
9 -- -- -- = == 1,410 694 1,160 7194 2,750 1,840 1,330 
10 o's as a! a == 14370 708 1,180 778 3,150 1,750 1.310 
1l re =o a aa ~~ 1,310 TLS 1,200 770 39450 1,700 1,290 
12 —s am = == =< 1.270 GL: 1,240 747 3,600 1+600 1,260 
13 = == = = aa 1,200 715 1,290 708 3,590 1,550 1,240 
14 -- == -- ae — 1-150 715 1,330 TOL 3,600 1,450 1,210 
15 32 > == -= == 1,080 Eas 1+400 7OL 34550 15410 1,180 
16 =a == == = =F 1,070 701 1,450 TOL 34480 1+420B 1,160 
Le == = -- aa Sa, 1,050 7OL 1,500 As 3,350 1,450E 1,130 
18 = = -- a —= 1,010 701 1,580 762 3,250 1,460 1,100 
19 -= -= -- -- -- 974 715 1,650 786 3,050 1,490 1,080 
20 i 253* a 240* == 936 Ga 1,720 828 | 3,050 1,510 1.060 
21 -- -- -- -- -- 889 708 1,770 889 3,000 1,520 1,030 
22 a = == = -< 863 CLS 1,830 946 21960 15520 1.000 
23 a Pe == == =< 820 747 1,850C 995 2820 1,520 990 
24 -- -- -- -- -- 803 723 14840 1,060 2750 1,520 960 
25 i -< -- -- -- 770 (ate 1,700 1,110 21560 1,520 930 
26 = a ot a aie 723 731 1,580 1,160* 29450 1,520 920 
27 etn =< -- -- == 708 T47 1,490 1,190 24330 14520 900 
28 <5 =< = -= 7 708 739 1,390 1.230 27160 1,510 880 
29 == -- -- -- => 701 754 1,290 1,290 21080 Le S10 860 
30 -- -- -- -- 2,970* 694 7194 14190 12350 1,990 1,500 830 
31 -= ~* = ay 24720 == 899 14150 —— 15930 ao 810 
MEAN =2 == = oe Se 1,220 710 1,370E 925 2,590 1,620E 1, 160E 
MAX. -- a mi == a 25410 899 1+850C 1,350 3,600 1,880 1,490E 
| MIN. “= = =< ——= -= 694 638 946% 70L 1,370 1,410 810E 
Ms IL | 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN -- 
MAXIMUM 3,600 cfs on October 12 and 14 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 3,890 cfs on October 14 at 5 p.m. 
MINIMUM 240 cfs on April 20 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 

* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 16. 

C - By comparison with Gipouloux River August 8 to 23, 
E - Estimated from November 17, 


Stage discharge relation is extrapolated above 3,090 cfs and below 410 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
Eight discharge measurements were made in 1959, 
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GIARD 


AT OUTLET OF MENOUOW LAKE 


STATION NUMBER 090606 


DRAINAGE AREA - 840 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING 


! 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DESCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


, + 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
1 r 
1 TTOE 367E 29B8E 262E 1,380E 1,750 1,300 871 644 1,160C 1,880C 1,980E 
2 750 365 297 261 1,420 1.600 1,320 863 679 1,180 1,900 1,950B 
3 725 360 295 261 1,500 1,460 1,370 846 770 1,200 14940 1,910 
4 700 358 293 260 1.540 14410 1,380 820 7194 1.240 27000 1,900 
5 690 355 292 258 1.600 1,300 14410 786 803 1,260 29100 1,860 
6 670 350 291 257 1,650 1,210 15420 770 837 1,280 27200 1,820 
7 655 348 290 256 1.720 1y170 10410 747 880 1,320 2,300 1,800 
8 640 342 289 254 1,800 1,090 1410 701 927 1,350 29350 1,750 
9 625 340 288 253 1,900 1040 14350 679 965 1,380 24360 1,700 
19 600 335 287 252 2,050 974 1-320 644 1,020 14420 2+360 1,650 
ll 585 B32 286 251 29250 936 1,250* 631 1,020 19440 2,350 1,600 
12 570 330 285 251 2+500 908 1.140 625 965 1,480 27320 1,590 
12 555 328 284 255 2,700 863 1,110 625 965 1-500 2300 1,540 
14 545 325 283 260 22950 828 1,050 593 965* 14510 25260 1,500 
15 530 323 282 263 32150 778 985 593 889 1,530 24240 1,460 
16 55 320 281 275 3,350 786 936 580 871 1,550 2210 14420 
Dy, 500 319 280 290 35500 778 918 580* 880 1,580 2200 1400 
18 490 318 279 B25 3,700 786 946 563 92T 1,600 24190 1,350 
19 480 315 277 370 3,800 803 965 593 936 1,610 2,180 1,320 
20 465 BH2 275 430 3,900 837 955 593 918 19630 2160 1,300 
21 455 Sel 273 520 ‘3,980 889 965 625 965 14650 27150 1,260 
22 445 310 272 630 3,900 899 965* 658 974 1.670 27130 1,250 
23 435 309 QT 700 34750 946 995 694 1,010 14680 2+120 1,200 
24 420 308 270 800 34500 985 1,020 694 1,080 15690 22100 1-180 
25 410 307 268 900 3,200 12030 1,020 658 1,130 1,700 27090 1,150 
26 400 306 267 1,030 2,950 1,080 1,010 723 14140 1,710 21060 1,100 
27 390 302 265 1,130 2+750 1,110 965 723 1+150C 1+740 2,050 1,070 
28 385 300 264 14200 2*550 1+ 160* 927 723 1,150 1,760 24020 1-050 
29 375* = 263 1.280 2300 1,190 927 723 1,150 1790 2.000 1,020 
39 Sie > 262 1.3408 2100 1,260 889 687 1¢150 1810 19990C 990 
31 368 7 261 a 1,900E a 871 650 = 1,840 -- 970 
MEAN 533E 328E 280E 502E 2,620E 1,060 1,110 686 9572 1,520E 2,150E 1+450E 
MAX. TT0E 367E 298E 1,340E 37980E 1,750 1,420 871 1¥1L50C 1,840C 2, 360C 1,980E 
MIN. 368F 300F 261E 251E 1, 380E 778 871 563 644 1,160C’ 1,880C 9TOF 
M.F.C. 481 2296 °252 0454 2.369 «960 1.006 «620 -860 1.378 1.944 1.313 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 1,110 cfs 1,110 cfs 
MAXIMUM 3,980E cfs on May 21 3,980E cfs on May 21, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* ~ Discharge measurement. 
B - Ice effect to April 30 and from December 2. 
C - By comparison with Opinaca and Gipouloux Rivers, September 27 to November 30. 
E - Estimated to May 31 and from December 1. 
Stage discharge relation is extrapolated above 3,090 cfs and below 410 cfs. 


Accuracy of records; 


periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


251E cfs on April 11 and 12 


240 cfs on April 20, 1960 
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GIARD 


AT OUTLET OF MENOUOW LAKE 


STATION NUMBER 090606 


DRAINAGE AREA - 840 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


= aS es 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 nt and 
1 925E 350E 176E 134E 145E 2,900E 723 1,760 936 1,100 1,260 580E 
2 890 340 174 134 150 2,800 679 1,950 955 1,030 1,250 580 
3 860 330 170 133* 168 2650 665 24020 1,030 946 1,150 580 
4 840 320 168 133 182 27550 651 2,970 1,109 946 1,150 580 
3) 810 310 166 132 200 21450 618 22050 14180 946 1,140 580R 
6 780 305* 163* 131 230 21400E 599 1,950 1,270 854 1,040 580 
i 760 295 160 130 285 2,250 580 1,820* 1,350 854 1,040 580 
8 730 290 158 129 380 22150 569 17670 19460 854 1,920 577 
9 710 283 156 129 600 2,100 606 1.550 14520 786 936 575 
10 690 278 154 128 900 21040 612 14440 1520 770 936 572 
ll 665 270 153 128 1,500B 1,950 618 1,340 1,500 770 918 570 
12 645 263 151 128 2,000 1,880 625 1,210 15450 770 846 568 
23 625 250 150 128 2,500 1,840 631 15240 14350 762 846 567 
14 600 252 149 127 3,000 1,700 631 1,190 1,370 694 837 565 
15 590 246 148 128 3,600 1,580 644 1,160 1.290 694 762 563 
16 570 240 147 128 4,400 1,460 658 1,140 1,260 694 754 560 
17 545 235 146 128 5,000 1,370 644 1,120 1,240 694 687 558 
18 535 230 145 128 5.400 1,300 618 1,140 1,210 694 687 555 
19 520 223 144 128 5,600 1,230 599 1,150 1,190 770 687 550 
2n 500 220 143 128 5,600 1,150 574 1,170 19150 786 679 548 
21 485 215 142 128 5,400 1,090 580 1,160 1,160 889 679 545 
22 470 210 140 128 5,000 1,030 552 1,160 1,200 995 679 540 
23 455 205 139 128 4,700 1,010 546 14140 1,230 1,110 651 535 
24 440 200 138 128 4,400 946 535 1,100 1,260 1,250 612 530 
25 430 195 137 128 4,100 918 552 1,050 1,270 1,320 600E 525 
26 420 192 136 129 3,900 854 612 1,030 1,230 14390 595 520 
27 400 188 136 130 3,650 811 687 1,020 14450 1,450 590 515 
28 390 183 135 133 3,500 7194 794 995 15410 15520 588 505 
29 380 aS 135 136 3,300 778 955 936 1,190 15410 585 500 
30 370 == 134 140 3,100 739 1,210 908 11190 14390 583 497 
ay 360 a 134 —— 3,000 —— 1,530 846 = 14390 == 495 
MEAN 593E 254E 149E 130E 2,770E 1,620E 681 1+340 1,260 985 826E 551E | 
MAX. 925E 350E 1L76E 140E 5,600E 2+900E 14530 2,070 1,520 1,520 1,260 580E 
MIN. 360E 183E 134E 127E 145E 739 535) 846 936 694% 583E 495E 
M.F.C. 2634 2271 159 2138 2.961 Yer35 2727 1.430 1.349 1.052 - 883 -589 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 936 cfs 1,020 cfs 
MAXIMUM 5,600E cfs on May 19 and 20 5,600E cfs on May 19 and 20, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
B - Ice effect to May 11 and from December 5. 

E - Estimated to June 6 and from November 25, 
State discharge relation is extrapolated above 3,090 cfs and below 410 cfs. 


Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


127E cfs on April 14 


127E cfs on April 14, 1962. 


GIARD 


AT OUTLET OF MENOUOW LAKE 


STATION NUMBER 090606 


DRAINAGE AREA - 840 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 
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STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL | MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
t- 4— 

rT 4B85E 3355 235 Li, 3,050 22740 708 1,500 546 638 606 840E 

2 480 330 230 156 34530 22740 694 1,550 519 679 599 900 

3 475 328 228 156 34980 2,720 672 17640 519 701 593 970 

4 470 322 226* 155 44240 2720 644 1,640 524 731 535 1,020 

5 460 320* 222 154 44430 2720 631 14640 524 770 535 1,050 

6 455 315 220 153 4,660 2,660 599 1,640 530 820 530 1,070 

i, 450 310 218 153 4,720 2+520 586 1,620 530 854 530 1,080 

8 445 305 213 152 4,720 22490 557 1,500 535 936 524 1,070 

9 440 303 210 B52 4410 22280 574 15410 540 927 524 1,060 
10 435 300 208 152 45160 27100 651 12350 540 974 540 1,050 
11 430 297 205 152 34820 1,950 687 1,230 546 1,020 519 1,020B 
12 425 292 202 151 3,510 14790 708 1,210 546 1,020 514 1,000 
13 420 290 200 151 34270 1,700 731 1-110 552 1,010 514 980 
14 415 287 198 152 3.080 1-600 754 1,110 509 995 509 960 
15 405 282 195 153 3,050 1,460 778 1,030 514 899 530 940 
16 400 280 193 155 3,050 1, 340 811 1,010 552 899 504 920 
ir / 397 245 190 160 3,080 1,310 837 1,910 563 889 504 900 
18 392 272 188 168 34190 1+200 863 908 563 889 499 870 
19 390 270 185 189 34320 1,200 927 9908 569 7194 499 850 
20 385 265 182 200 3560 1,100 1020 899 569 7194 495 820 
cat 380 260 180 240 3,700 1,070 1,050 820 574 715 492 800 
22 315 258 178 280 3850 974 14140 778 580 708 490 780 
7%) 370 Zo Liv 340 34930 955 1,240 739 580 701 490 760 
24 365 252 172 430 3,880 871 1¢270 665 586 701 495E 740 
25 360 250 170 550 3,850 871 1310 658 586 694 510 720 
26 355 245 168 760B 3,600 871 1,350 651 593 658 540 700 
Pet ¢ 350 242 165* 889 34440 828 12370 638 593 618 580 680 
28 348 240E 162 1,410 3,340 778 1+370 631 599 618 640 660 
29 345 a 160 1,930 34140 778 1,370 599* 638 612 690 650 
30 340 =< 159 2450 22950 770 1,370 563 644 612 760 630 
al 338 ae! 158 as 2990 soe 14440 569 == 606 —— 610E 
MEAN 406E 285E 193 415 3,660 1,+640 926 1,070 559 790 543E BI4E 
MAX. 485E 3356 235 27450 4,720 24740 1,440 15640 644 1,020 T60F 1,080E 
MIN. 338F 240F 158 151 2950 770 557 563 509 606 490 610E 
M.F.C. = 425 298 -202 3434 3.838 1.715 970 1.123 2585 827 569 916 

FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 954 cfs 999 cfs 
MAXIMUM 4,720 cfs on May 7 and 8 5,600E cfs on May 19 and 20, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 4,750 cfs on May 6 at 1 p.m. 


MINIMUM 151 cfs on April 12 and 13 127E cfs on April 14, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 26 and from December 1], 

E - Estimated to February 28 and from November 24, 

Stage discharge relation is extrapolated above 3,090 cfs and below 410 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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RAPIN 


0.7 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090603 


DRAINAGE AREA - 40 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER | octosen | NovEMBER pecemeer | 
T = | a a 
1 -- -- -- -- -- -- 127 305 27 74.9 -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- 93.3 324 15.2 70.1 -- -- 
3 -- -- -- -- -- -- 73.9% 309 32.4 57.6 -- -- 
4 -- -- -- -- -- -- 62.0% | 249 45.6 58.5 + -- 
5 22 = -- 2 -- -- 95.5 251 39.8 56.8% -- -- 
6 =< -- -- == == -- 329 * 224 42.6 51.9 -- -- 
7 -- -- -- -- -- -- 288 163 49.5 42.6 oe -- 
8 = -- -- -- -- 62.8% 199 111 44.9% 36.3 -- a 
9 = pa = 2s -- 52.7 149 75.9 49.5 43.4 -- -- 
10 -~ -- -- -- -- 165 * 120 1 52.7* 39.8 50.3 -- -- 
ll == -~ -- -- -- -- 93.3% 40.5 44.9 82.8 -- -- 
12 -- -- -- =~ -- -- 77.8 61.1 43.4 127 -- -- 
13 = -- -- = -- =- 62.0% 89.0 39.8 -- -- -- 
14 = ae -- -- se we 49.5 97.7 39.1 -- -- = 
15 -- -- -- -- -- 251 * 40.5 78.8 35.0 -< -- -- 
16 -- -- -- -- -- 185 * 38.4 62.8 33.0% -- -- = 
17 -- -- -- -- -- 123 40.5 45.6% 48.7 -- -- -- 
18 -- -- -- -- -- 98.8% 33.0 40.5 76.8 -- -- -- 
19 = -- -- -- ee 80.8 31.01 mite? 72.0 -- — -- 
20 -- -- -- -- -- 54.3 29.9% 38.4 62.0 -- -- -- 
21 -- -- -- -- -- 43.4 24.1 36.3 54.3 -- -- -- 
22 a= -~ -- -- == 43.4% 33.7 26.9 52.7* -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- 35.0% 64 .6* 20.9 56.0 -- -- -- 
24 -- = -- -~ -- 33.0 136 23.5% 53.5 -- -- -- 
25 == -- -- -- oe 31.1 172 17.0 73.0 -- -- = 
26 -- -- -- -- -- 28.7 260 22.4 62.0 -- -- -- 
27 = -- == -- -- 26.9 282 24.6 67.4 ~- -- -- 
28 == = -- -- -- 37.0 242 25-7 74.9% = = = 
29 23 32 = = -- 102 182 17.9 Tiel -- -- = 
30 -- -- -- -- -- 137 * 234 146.3 73.0 -- -- -- 
31 = -- -- == -- -- 276 15.6% -- -- -- -- 
MEAN -- -- -- -- ae -- 127 93.7 50.2 -- -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- 329 * 324 76.8 -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- 2401 14.3 27 -- -- -- 
L 
FOR THE YEAR 1959 
MEAN as 
MAXIMUM 329 cfs on July 6 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 357 cfs on July 6 at 8.30 a.m. 
MINIMUM 12.7 cfs on September 1 
MINIMUM INSTANTANEOUS 9.32 cfs on September 2 at 4 a.m. 
NOTES 


* - Discharge measurement, 

I - Interpolated, 

Stage discharge relation is extrapolated above 330 cfs and below 13 cfs. 
Accuracy of records: fair. 
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RAPIN 


0.7 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090603 


DRAINAGE AREA - 40 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY OISCHARGE IN CUBIC REET BER SECOND FOR 1960 


= 
‘i JANUARY ai i MARCH rf APRIL MAY JUNE JULY shy AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
—T r 
1 -- -- -- -- = -- -- -- 26.3 72.0 -- -- 
2 —— os Fr a == = = — 33.0 — at = 
3 oT == a 3S == he == = 31.1 = a see 
4 -- -- -- -- -- = -- 74.9 27.5 -- -- -- 
5 == = —< a Ts == = 65.5 2401 Te SS cai 
6 -- -- -- -- --~ -- -- 52.7 23.5 -- oe = 
7 —= = a ae = Se — 45.6 26.9 = a = 
8 a == = — == == es ae 31.1 ae a= =: 
9 -- -- -- -- -- -- -- -- 29.3 * -- -- oo 
10 == == — ao er <= en — 27.5 == a == 
11 == Te 7 os = —— — — 33.0 == Si = 
12 = == == = => == ae =~ 40.5 == tg = 
13 -- -- -- -- -- -- -- -- 41.2 -- -- -- 
14 -- os -- -- -- -- -- -- 42.6 -- -- “+ 
15 ois a — = a= os ae = 62.0 = == are 
16 = es ae 8.00E = me a 56.0 71.1 So a = 
17 a= ar se == == ae = 47.1 69.2 == a —= 
18 -- -- -- ~~ -- = -- 37.7 75.9 -- -- -- 
19 = 6.00E = SS == a ar 2929 80.8 == —— —= 
20 == o= == c= —— ae 24.1 * 2426 70.1 <a == == 
21 == == oa = == Re =— 21.4 58.5 == aoa = 
22 om —— == =e —< == — 18.9 52.7 == -- -- 
23 -- -- -- -- -- -- 41.2 17.0 54.3 -- -- -- 
24 -- == > — Cos =i En 17.0 55.1 aS = == 
25 -- -- -- -- -- 13.9 * -- 15.6 85.9 -- -- -- 
26 -- =-- — -- == == = 14.7 107 = = = 
caf == i =< == == Eas == 15.6 116 = -- -- 
28 =< “SS -- == == == ee 16.5 109 -- == -- 
29 -- -- -- -- -- -- -- 17.0 93.3 -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- -- -- 16.1 80.8 -- -- -- 
31 =< -- -- -- -- == == 17.4 = == == == 
MEAN == == =- -- == == oS == 56.0 -- -- -- 
MAX. == == == == =~ ae) = = 116 so =o == 
MIN. =- = -- == -- re <= = 23.5 TF a -= 
all eat 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN == ad 
MAXIMUM 116 cfs on September 27 329 cfs on July 6, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 119 cfs on September 27 at 6 p.m. 357 cfs on July 6, 1959 at 8.30 a.m. 
MINIMUM 6.00E cfs on February 19 6.00E cfs on February 19, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

E - Estimated on February 19 and April 16. 

Stage discharge relation is extrapolated above 330 cfs and below 13 cfs. 

Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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RAPIN 


0.7 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090603 


DRAINAGE AREA - 40 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET Per SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 

1 == a a = = 54.3 25.7 21.9 == =— == 

2 == == == == == 4401 23.0 54.3 aS = i 

3 == = == ee —— 38.4 21.9 SE) == — es 

4 sas ae ee ee == 35.6 23.5 144 oe ae SS 

5 == == == == —— 36.3 20.9 119 a= ae == 

6 oe -- os -- -- 39.8 17.9 90.1 -- -- -- 

it = es 3 —— aoe 34.3 16.1 70.1 ae aie ea 

8 -- = -- -- -- 29.3 17.4 55.1 -- -- o- 

9 -- -- -- -- 23.5 2522 17.4 51.1 aa ae == 
10 -- -- -- -- = 21.4 17.4 48.7 -- -- -- 
11 -- -- -- -- a 19.9 15.6 -- -- -- -- 
12 oe == es aS a 17.9 14.7 ae oi == == 
13 -- -- -- -- -- 17.0 19.4 -- -- -- oe 
14 == ae a == aS cc 21.9 oe = =. 4 
15 -- -- -- -- “+ 14.3 21.4 -- -- -- -- 
16 -- -- oe -- -- 13.5 20.4 -- -- -- -- 
Ay, = mee == os mt 13.9 18.9 Se fT zs =e 
18 -- -- oe -- -- 15.6 44.1 -- -- = -- 
19 a 23 i eS == a 65.5 a aS ae coo) 
20 -- -- -- -- -- -- 66.4 -- -- -- -- 
21 -- -- -- o- -- -- 51.9 -- -- -- -- 
22 -- -- -- — -- o- 40.5 -- -- -- -- 
23 -- -- -- -- 33.7% = 31.7 -- = -- -- 
24 = == =o re ad = 24.6 63.7 —— — =< 
25 ce Se = —— —— == 20.4 Se od == —— 
26 aS ae =a a = aaa 17.4 Se == —— == 
27 == a a =e m 27.5* 15.2 == a Ce a 
28 —— ie =5 a = 2522 18.4 ae Ce — == 
29 -- -- -- -- -- 27.5 39.1 -- -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- 29.3 29.9 -- -- -- -- 
31 =e a == a <i 28.7 26.3 = a = a 
MEAN -- -- -- -- -- -- 26.6 -- -- -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- 66.4 -- -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- 14.7 -- -- -- -- 

J 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- -- 
MAXIMUM 159 cfs on September 3 329 cfs on July 6, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


Stage discharge relation is extrapolated above 330 cfs and below 13 cfs. 
Accuracy of records: 


good, 


273 cfs on September 2 at midnight 


13.5 cfs on July 16 


12.7 cfs on July 17 at 10 a.m, 


357 cfs on July 6, 1959 at 8.30 a.m. 


6.00E cfs on February 19, 1960 


RAPIN 
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0.7 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090603 


DRAINAGE AREA - 40 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


[ ] “T + —— 
| | JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
| } 
| | 
Moe oe |) - -- -- -- 11.5 49.5 99.9 28.7 -- “+ 
a | -- -- - -- -- -- Lied 47.1 114 28.7 -- -- 
3 -- -- - -- - -- 10.4 48.7 107 28.7 -- -- 
4 -- | -- = -- =~ -- 10.0 47.9 84.9 23.0 -- -- 
Sd | -- -- - -- -- -- 9.70 39.1 127 23.0 == = 
os -- -- -- -- -- ae 10.0 31.7 125 ant 23.0 -- oe 
Te | -- = - -- - -- 10.4 25.7 116 23.0 -- -- 
ae | -- -- -- | -- -- -- 13.5 21.9 94.4 21a -- -- 
iad -- | -- -- | -- -- -- 64.6 19.4 78.8 17.9 -- -- 
10 | Se e- - — =o == 64.6 17.0 70.1 17.9 2 -= 
Ly | -- | -- | - oe ~~ -- 50.3 16.1 65.5 17.9 -- -- 
B22 -- oe - oe | = 29.9 37.7 14.7 61.1 41.9 -- -- 
tee -- -- - -- - 26.9 43.4 EAL! 59.4 85.9 oe -- 
Be -- -- - -- -- 24.1 85.9 52.7 66.4 94.4 -- -- 
} 15 -- -- - -- -- 21.9 88.0 51.1 78.8 80.8 -- -- 
16P | -- = = == -- 25.2 67.4 41.9 84.9 116 -- -- 
Ltey | -- | -- - -- -- 25.2 51.1 43.4 84.9 179 -- -- 
18 -- -- - -- -- 23.5 39.1 61.1 92.2 171 -- -- 
} 19 -- -- - | -- -- 21.4 Bill Toil 109 159 oH -- 
| 20 -- -- - -- -- 19.4 26.3 64.6 102. «=| 155 -- oe 
| | | | 
3/0 -- | -- - -- -- 17.9 27.5 51.1 91.0 tT] 145 -- -- 
Py eee | -- -- - -- -- 16.5 28.7 41.9 81.0 I] 132 -- -- 
| 22 -- -- - -- -- 16.1 24.6 33.7 70.5 1] 125 -- -- 
LL .26 -- | -- - -- -- 15.2 21.9 28.1 63.0 f| 110 -- -- 
..-25 == -- - == -- 14.5 35.6 25.2 57.0 I 94.4 -- -- 
| 
Dy 26 -- -- - -- -- 127 74.9 23.5 50.3 80.8 -- -- 
. | 2% -- -- -- -- -- 11.5 93.3 21.9 45.6 * 71.1 == -- 
28 -- -- - -- -- 11.9 78.8 19.4 41.9 57.6 -- -- 
} 29 -- -- -- -- -- 12.3 6664 17.9 36.3 53.5 -- ae 
| 30 -- -- - -- -- 12.7 55.1 17.0 33.7 49.5 -- -- 
ar | -- -- -- -- -- -- 52.7 17.4 -- 49.5 -- — 
MEAN = =< = -- -- -- 41.8 35.5 79.7 74.3 -- -- 
MAX, -- -- - -- -- -- 93.3 That 127 179 -- -- 
| MING a ei = ae -- -- 9.70 14.7 33.7 17.9 rel Be 
ae 3 1 ‘a all 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- = 
MAXIMUM 179 cfs on October 17 329 cfs on July 6, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
I - Interpolated, 


187 cfs on October 17 at 3 a.m. 
9.70 cfs on July 5 


9.32 cfs on July 6 at 6 a.m. 


Stage discharge relation is extrapolated above 330 cfs and below 13 cfs. 


Accuracy of records: fair. 


357 cfs on July 6, 1959 at 8.30 a.m. 


6.00E cfs on February 19, 1960 
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RAPIN 


0.7 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090603 


DRAINAGE AREA - 40 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER a eR S DECEMBER 
1 -- -- -- -- 291 47.9 15.6 — 19.9 37.7 a -- 
2 == <> -- == 201 78.8 LTO: == 19.9 41.2 == =e 
3 —= -- -- -= 224 94.4 18.4 -- 19.9 44.9 -- —= 
4 -- -- -- -- 224 97.7 21.4 39.8 19.9 40.5 =, —— 
5 -- -- -- -- 174 73.0 21-4 33.0 19.9 37.7 -- —= 
6 =-—- -- -- -- 123 67.4 20.9 27.5 17.0 37s7 — a 
rT -- -- -- -- 94.4 48.7 19.9 24-1 1532 3767 -- — 
8 -- -- -- -- 75.9 40.5 15.6 24e1 18.4 37.7 -- == 
9 -- -- -> -- 75.9 35.0 16.5 24.1 ? 24.1 37.7 -- <a 
10 -- -= —= -- 64.6 29.3 17.9 24e1 26.3 36.3 -- =—s 
ll —= —= -- -- 51.1 2765 re 15.2 19.9 31.1 31.1 == == 
12 -- -= -- -- 57.6 23.05 15.2 18.9 31.1 31.1 -- == 
13 -- -- -- -- 75.9 21.9 15.2 19.4 3161 25-2 —— oS 
14 -- -- -- -- 75.9 21-9 18.4 19.4 2567 252 == ee. 
15 -- -- -- -- 69.2 17.9 47.9 19.4 25.2 25.2 a Sey 
16 -- == -—- -=- 68.3 18.4 39.1 19.4 21.9 -- - -= 
pba § -- -- -- —= 68.3 20.9 29.9 19.4 24-1 -- -- —= 
18 -- -- -- -- 70.1 20.4 26.3 19.4 26.3 -- -- as 
19 -- -- -- -- 75.9 20.4% 50.3 15.6 36.4 -- -- -=- 
20 -- -- -- = 88.0 16.1 -- 15.6 44.9 -- -- == 
ral f —— =< -= —= 96.6 15.2 =-- 23.0 43.4 -- -- =-= 
22 -- -- -— -- 96.6 14.7 -- 24e1 37.7 -- -- -- 
23 -= -- -- -= 82.8 14.7 -— 19.9 32.4% -- -- = 
24 -- = -- ==. 68.3 14.3 -- 19.9 28.1 -- -- == 
25 nme —= — a 59.4 17.9 = 15.6 25-2 -- -- -- 
26 -- -- -- -- 57.6 18.4 -- 15.2 28.1 -- -- —= 
27 -- -- a -- 51.1 18.4 == 15.2 37.0 -- -- -- 
28 —— -- a) —= 49.5 17.9 -= 14.3 37.7 -- -- -= 
29 =-- -- == — 49.5 17.9 -- 18.4 37.7 -- -- -- 
30 -- -- -= -- 49.5 16.5 -- 25.2% 37.7 -- -- -= 
31 -- -- -- -- 49.5 7 == 23.5 = oy == == => 
MEAN =—— -- — = 95.4 32.9 on, -- 28.2 == —— — 
MAX. -- -- == -- 291 97.7 —— -- 44.9 -- = — 
MIN. -- -- “= -- 49.5 14.3 -- 14.3 15.2 -- -- ——< 
tke eel Lt L ae 


FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 


MEAN =e. ahs 


MAXIMUM 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


291 cfs on May 1 
355 cfs on May 1 at 1 a.m, 
14.3 cfs on June 24 and August 28 


13.1 cfs on August 28 at 10 a.m. 


Stage discharge relation is extrapolated above 330 cfs and below 13 cfs. 


Accuracy of records: good, 


329 cfs on July 6, 1959 
357 cfs on July 6, 1959 at 8.30 a.m. 


6.00E cfs on February 19, 1960 


CLEARWATER 


0.6 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090604 


DRAINAGE AREA - 808 SQ. MI. 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY Ad abe 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


ORCEMnER | 


MIN. 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: 


good, 


2,620* 


27310* 


1,890* 


‘a 


1,890* 


CLEARWATER 


0.6 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090604 


DRAINAGE AREA - 808 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


96 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET 


PER SECOND FOR 1960 


STATION IN OPERATION SINCE 1959 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| | = a1 7 
l = ae a > 3,320! 15470 1,360 1,030 1°410E 1,910E 1,610E 
72 == ae == = 37,2301 1,470* 19410 1,110 1,370 1,910 1,600 
3 oS aS ae —— 3,1301 1,440 1430 1,130 1,340 1,920 1,570 
4 ae coe a =o 34030* 14430 1,370 1,110 1,330 14920 1,540 
| 5 ee a — a 2+940 19410 1,370 1,080 1,350 1,910 14500 
6 aa roe -- —— 2890 15410 1,350E 1,110 14400 1,920 1,480 
uf | ce = = ma 24820 1,370 1,330 1,100 1,540 1,950 1,460 
8 a= ae == oro 2-750 1.340 15320 1,070 1,600 1,950 1+420 
9 == << == a 2610 12310 1,330 1,070 1,620 1.920 1,380 
10 i = = “= 27510 1.280 1,350 1,050 14620 1-900 | 1+ 360 
ll —— se = i 2,450 1,260 1,390 1,060 1,620 1,890 1,330 
12 = = = ee 27390 1,220 14420 1,050 1,670 1,860 1,300 
13 a a aS = 24300 14200 1,440 1,010 14710 1,820 1,270 
14 = s ce so 29240 14200 15490 1,030 1,730 1,770 14240 
15 == = aS ao 2190 1+150 1,520 1,010 1,730 1,700 1,200 
16 ae aS += -= 21160 1,110 1,530 1,040 1,720 1,6908 1,180 
LZ. SS SS = a, 24140 1100 1,550 1,040 1,720 1,680 1,150 
18 486% a aS = 22030 1,090 1,580 1-020 1,750 1,680 1,120 
19 are = 342% a 1,980 1,070 1,590 1,070% 1,820 1,680 1,100 
20 —— aS mee ae 1,950 1,120 1,590 1,080 1,910 1,680 12070 
21 a -< = -= 1,900 1,090 1,570 1,070 1,950 1,690 1,040 
a2 a a ae => 1,820 1,090 14540 1,080 1,950 1,690 1,000 
22 =a -— ae a 1,740 1,100 15490 1,080 1,930 1,690 990 
24 —— ~< == = 12720 1,120 14410 1,080 1,910 1,690 960 
25 a = 5 oe 1,640 1,090 1-370 14140 1,920 14690 930 
26 a ae oa — 1,600 1,110 1,300 1,270 1,920 1,680 900 
27 as ro aS rae 1,570 1,150 1,230 15340 1,900 15670 870 
28 ae a << on 1,510 14140 1,170E 15380 1,890 1+660 840 
29 -- =< fe se 1,500 1,140 1,120 1,390 1,880 1,640 810 
30 = a == =< 1,480 1,170 1-020* 1+400 12870 1,630 790 
3] oa a fa = oe 1,270 994 = 1,890 a T60E 
MEAN i a aio —- 22250 1,220 1,380E 1,120 1,710E 1,780E 1,190E 
MAX. —— == == -- 3,3201 15470 1,590E 1,400 19950E 1,950E 1,610E 
MIN. anes —— | 1,480 1,070 994 1,010 1,330E 1,630E T60E 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN a2 
MAXIMUM 3,320I cfs on June 1 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


B - Ice effect from November 16. 
I - Interpolated. 


342 cfs on April 19 


E - Estimated August 6 to 28 and from October 1. 
Stage discharge relation is extrapolated above 3,090 cfs and below 628 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
Eight discharge measurements were made in 1959. 


CLEARWATER = 


0.6 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090604 


DRAINAGE AREA - 808 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FFET PER SECOND FOR 1961 


- e 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
sina T =e 
1 = -- -- -- -- -- 1,190 769 -- -- -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- 1,190 734 -- -- -- -- 
3 -- -- -- -- -- -- 1,230 717 -- -- -- -- 
4 -- -- -- -- -- -- 1,219 692 -- -- -- -- 
5 -- -- -- -- -- -- 1,190 692 -- -- -- -- 
6 -- ~~ -- -- -- -- 14180 692 -- -- -- -- 
7 -- -- -- -- -- -- 1,170 688 -- -- -- -- 
8 -- -- -- ae -- -- 1,140 684 -- -- -~ -- 
9 = == -- -- -- 1, 540% 1,110 676 = =— = -- 
10 -- -- -- -- - 1,480 1,090 667 = == = = 
11 —= -- — == as 1,460 1,060 651 -- -~ -- -- 
12 -- -- -- -- -- 1,450 999 647 = -- -- -- 
13 -- os -- -- -- 11400 978 651 -- -- a -- 
14 -- -~ -- -- -- 1,370 958 651 -- -- -- -- 
15 -- -- -- -- -- 1,330 903 651 -- -- -- o- 
16 -- -- -- -- -- 1,280 884 643 — -- -- -- 
17 -- -- -- os -- 1,280 870 -~ -- -- -- -- 
18 -- -- -- -- a 14280 865 -- = -- -- -- 
19 -- 24 -= -- -- 1,280 870% -- -- o- = -- 
20 -- -- 22 -- -- 1,270 865 -- -- -- -- -- 
21 -- -- -- -- -- 1,220* 837 -- -- -- -- = 
22 -- -- -- -- -- 1,200 782 -- -- -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- 1,210 769 = == ae = aS 
24 -- -- oe -- -- 11220 760 == o= -- == -- 
25 = = -- =~ -- 14240 796 = = = == = 
26 -- ~— -- -- -- 1,240 773 = = = shes -- 
27 = = =- = — 1,220 769 ae — == == -~ 
28 -- -- -- -- -- 1,210 752 -- -- -- == -- 
29 -- -- == -- -- 1,230 760 -- -- -- -- - 
30 -- -- -- -- -- 1,210 778 -- -- == -- -- 
31 365% == = == =— — 778 -- -- -= =< = 
MEAN =: = == oe == = 952 = 2 ae = -- 
MAX. -- -- = ae = == 1,230 -- == -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- 752 -- -- a -- -- 
elt 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- = 
MAXIMUM 1,540 cfs on June 9 3,320I cfs on June 1, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 1,550 cfs on June 9 at 3 p.m. 
MINIMUM 643 cfs on August 16 342 cfs on April 19, 1960 
MINIMUM INSTANTANEOUS 635 cfs on August 16 at midnight 


NOTES 


* - Discharge measurement, 
Stage discharge relation is extrapolated above 3,090 cfs and below 628 cfs. 


Accuracy of records: 
This station was replaced on August 17, 1961, by Station No, 090605 located 0.4 mile upstream. 


good. 
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CLEARWATER 


1.0 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090605 


DRAINAGE AREA - 808 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1961 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


] 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| | } { , . 4 
1 Ace Ses _— en —_ -- -- -- 618 669 1,020 1,060E 
3 taiee a — -- -- -- -- -- 607 695 998 1,060 
3 ee Sia, — =~ -- -- -- -- 775 704 1,010 1+060 
4 — a == —_ -- -- -- -- 821 704 1,190 1,060 
5 ae = a= -— -- -- -- -- 825 T11 1,270 1,050 
6 a= es — -- -- -- -- -- 825 715 1,300 1,050 
7 me es = == -- -- -- -- 825 715 1,310 1,040 
8 ame — a ae -- -- -- -- 812 Tas 1,310 1,040 
6 fh as ae as ins ve == = 804 739 17300 14030 
10 ae we a -- -- -- -- -- 796 779 1,260 1,030 
11 ae min rss ao -- -- -- -- 767 804 1,250 1,020 
12 ew, a a eae -- -- -- -- -- 759 812 1-250 1,010 
13 ity ion = = = =< -- -- rear 817 1,250 1,000 
wa ees hae = _ -- -- -- -- 696* 825 1.240 1,000 
15 tS =o a -- -- -- -- -—- 677 833 1,230 995 
16 == i — == -- -- -- — 651 833 1,200 990 
17 ree == a ns <a -- -- -- 615* 651 833 151708 980 
18 == ~* -- -- ae -- -- 615 640 833 1,140 960 
19 == em s— = ae -- -- 654 640 833 1,120 945 
20 a= a -- -- -- -- -- 658 633 833 1,100 935 
21 i= am am -- -- -- -- 658 633 833 1,100 920 
22 aS a -- -- -- -- -- 658 629 833 1,090 900 
23 Bee == == -- -- -- -- 636 622 833 1,080E 890 
24 — -- -- -- -- -- == 622 622 833 1,070 880 
25 ae = -- -- -- -- -- 622 622 846 1,070 865 
26 aie — -- -- -- -- -- 622 622 893 1,070 845 
27 me — -- -- -- -- -- 625 633 976 1,070 835 
28 3 —— a= — = == -- 625 651 1,020 1,070 820 
29 en = -- -- -- -- -- 625 658 1,020 1,070 805 
30 == -- -- -- == -- -- 625 658 1,020 1,060 785 
31 -- == aed -- -- == -= 625 — 1,020 —— 775 
MEAN =< == a = == == -- -< 697 824 1,160E 956E 
MAX. =- a ais -- -- == == -- 825 1,020 1,310 1,060E 
MIN. hae ea == -- -- -- -- -- 607 669 998 TT5E 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN =< -- 
MAXIMUM 1,310 cfs on November 7 and 8 3,3201 cfs on June 1, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 1,310 cfs on November 7 at midnight 
MINIMUM 607 cfs on September 2 342 cfs on April 19, 1960 
MINIMUM INSTANTANEOUS 596 cfs on September 2 at 1 p.m. 
NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 17, 

E - Estimated from November 23. 

Stage discharge relation is extrapolated above 3,100 cfs and below 518 cfs. 

Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 
This station replaces Station No. 090604. 
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CLEARWATER 


1.0 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090605 


DRAINAGE AREA - 808 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1961 


GAUGE - RECORDING 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER] OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
1 T60E SOOE BITE 360 360 3, 000E 1,190 7184 666 654 784 580B 
2 740 495 395 3538* 370 27150 14140 779 719 654 821 570 
3 730 490 393 eT 380 27750 1,100 800 wi S 654 825 560 
4 (a) 4B5 392 356 395 2600 1,080 792 704 654 821 545 
5 700 480* 391* 355 420 21500 1,040 775 680 622 7184 540 
6 695 471T 390 353 480 21 450E 994 743* 658 633 821 530 
7 680 470 388 B52 780 2,350 984 727 658 618 788 525 
8 670 465 387 Eyay fF 980 21290 998 700 647 583 784 515 
9 660 462 385 350 1,080 21240 1,110 692 651 604 747 505 
10 655 460 385 350 1,150 29140 1,170 684 643 600 747 500 
ll 645 455 384 349 1.220 2,110 1,160 662 654 586 irang 500 
12 635 450 383 348 1,310 22010 1140 631 643 580 688 495 
rs 620 445 381 348 14420 1,980 1,160 625 64T 586 699 495 
14 615 443 380 347 1,5508 1.940 1,160 636 643 586 688 495 
15 600 440 378 346 1,680 1,890 1,180 631 654 600 662 493 
16 595 437 377 346 1,900 1,840 19140 622 654 622 668 492 
‘isd 590 435 376 345 29270 1,780 1,110* 618 658 643 673 490 
18 585 430 375 344 2,600E 1,750 1,050 618 696 640 654 487 
19 575 427 374 344 2950 1,680 1,020 622 688 67TT 636 487 
20 570 425 373 344 35360 1,600 9821 618 731 700 636 486 
21 565 423 372 344 3,500 1,580 9401 604 743 700 618 485 
oe 560 420 Si 344 3,800 1,520* 8851 600 731 700 594 484 
23 555 417 370 344 4,000 19470 8251 597 7143 700 611 480 
24 550 415 370 344 4200 15470 8201 586 723 67T 628 477 
25 540 413 369 345 44300 16420 825 590 692 658 604 475 
26 537 410 369 346 49250 1,350 855 594 688 680 604 472 
27 530 405 368 347 4,100 1,320 850 586 684 700 604 470 
28 525 403 367 348 3,800 1,300 845 566 677 6TT 600 467 
29 520 es: 366 350 3-600 1,260 838 569 662 727 604 465 
30 510 a 364E 352 34350 1,210 830 600 658 eTs 597 460 
31 505 hae 360 ne 34200 =~ 845 586 = 7184 ad 460 
MEAN 611E 446E 378E 349 2,220E 1» 900E 1,010 653 680 654 691 500 
MAX. T60E 500E Z97E 360 4,300E 3,000E 14190 800 743 784 825 580 
MIN. SO5E 403E 360 344 360 1-210 8201 566 643 580 594 460 
MFC. 2724 -528 2448 413 2-630 2.251 1.196 2774 -807 2775 819 2592 
ed = 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 843 cfs 843 cfs 
MAXIMUM 4,300E cfs on May 25 4,300E cfs on May 25, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
B - Ice effect to May 14 and from December 1. 
I - Interpolated. 
E - Estimated to March 30 and from May 18 to June 6. 
Stage discharge relation is extrapolated above 3,100 cfs and below 518 cfs 


Accuracy of records: 


periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


344 cfs, April 18 to 24 


342 cfs on April 19, 1960 
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CLEARWATER 
1.0 MI. FROM THE EASTMAIN RIVER 


STATION NUMBER 090605 


DRAINAGE AREA - 808 SQ. Mi. STATION IN OPERATION SINCE 1961 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


T ts 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
T +i | T 
1 465 350 305 280 760 1,4601 1,1901 1,260 566 535 516 660 
2 460 350 300 280 780 1,5201 1,180! 1,180 566* 535 509 658 
3 460 345 300* rete} 820 1, 5801 1,1701 1,100 559 535 503 655 
4 450 345 300 278 860 1,620 1,150* 1,050 532 535 503 653 
5 445 | 342 300 278 860B 1,500* 1,150 1,010 532 535 503 650 
6 440 340 300 279 880C 1,500! 1,180 967 532 535 516 650 
7 435 340 298 279 960 1,500! 14140 907 532 535 519 645 
8 430 340 298 280 1,080 1,490! 1,140 885 532 535 529 640 
9 425 338 298 280 1,150 1,4901 1,140 838 532 535 535 635 
19 420 335 297 280 1,300 154801 1.130 R12 532 535 535 630 
11 415 334 296 280 1,600 1,4701 1,100 796 532* 535 53S 625 
12 415 330 295 280 1,850 1,4601 1.080 767 S32 535 535 620 
13 410 330 295 282 2-200 1.4601 1,050 751 535 535 535 615 
14 405 330 295 285 22400 1.4501 1,020 747 535 535 535 605 
15 400 330 295 288 21600 1.4501 972 739 509 535 5.35 600 
| 16 395 328 293 290 2,700 1,440* 962 704 506 535 535 595 
iL 390 327 292 295 2720 174201 962 704 506 535 535 590 
18 390 325 291 298 24750 1,400! 962 696 509 535 535 585 
19 385 322 290 305 24720 1,390! 959 662 516 535 535 580 
20 380 320 290 310 2700 1,3801 950 658 542 516 535 575 
21 380 320 290 320 2,600 1,360! 946 658 545 503 535 570 
22 fe) 318 290 340 27500 1,340! 920 654 545 503 5358 565 
23 370 315 289 370 2,350 1,320! 920 654 545 503 560 560 
24 370 315 289 400 2.150 1, 3001 929 633 549 503 590 559 
25 365 310 288 430 1,950 1,290! 964* 619 549 503 640 550 
26 365 310 288 460 1,750 1,2801 989 622 549 519 660 545 
27 360 308 287* 480 1,600 142601 1,070 622 552 535 668 540 
28 360 306 285 520 1,550 1,2301 1,160 615 552 535 670 535 
29 360 — 284 600 1,500 1¢2101 1,200 580* 539 535 665 530 
30 355 — 282 700 1,450C 1.2001 1,270 573 535 535 660 525 
31 355* = 281 vit 15400 = 14280 569 = 519 == 520 
MEAN 401 329 293 344 1,760E 1+410 1,070 775 537 528 557 | 596 
MAX. 465 350 305 700 2+ 750C 1,620 1,280 1,260 566 535 670 660 
MIN. 355 306 281 278 760 1,2001 920 569 506 503 503 520 
M.FeCe -557 0456 2407 478 2-442 1.956 1.489 1.077 3745 2733 «773 ~827 
| a J 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 720 cfs 781 cfs 
MAXIMUM 2,750C cfs on May 18 4,300E cfs on May 25, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 278 cfs on April 4 and 5 278 cfs on April 4 and 5, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* --Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 5 and from November 22, 

I - Interpolated. 

C - By comparison with Giard and Gipouloux River, May 6 to 30. 

Stage discharge relation is extrapolated above 3,100 cfs and below 518 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


GRANDE - RIVIERE 
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2.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE ACHAZI RIVER 


STATION NUMBER 092704 


DRAINAGE AREA - 37200 SQ. MI. 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1958 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


T 
FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTCBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


ue 


+ 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


Accuracy of records: 


good. 


GRANDE - RIVIERE 
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2.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE ACHAZI RIVER 


STATION NUMBER 092704 


DRAINAGE AREA - 37200 SQ. MI. 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 135975 


APRIL 


MAY 


JUNE 


J 


ULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


165 ,000* 


108 


91,200 


69,000* 


NOTES 


* - Discharge measurement. 


Accuracy of records: good. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources in Water Resources 


Papers Nos. 129 and 133 (Station No. 3DF-l). 


GRANDE - RIVIERE 


2.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE ACHAZI RIVER 


STATION NUMBER 092704 


DRAINAGE AREA - 37200 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
7 + bs | 

1 39,800E 27,400E 21,800* 17+900E 17,700E | 140,000E 78, 800C 69,500C | 103,000C 81,500 91,100 66,000E 

2 39,200 27,000 21+600E 17,800 18,700 138,000 78,300 70,000 102,000 82,000 91,900 65,500 

3 38,700 264800 214400 17+700 20-0008 | 137,000 78,300 79+400 101,000 83,000 89,700 65,000 

4 38,000 2645300 21,200 17+600 21,500 134,000 78,300 714900 98,300 834300 89,100 64,000 

5 37,500 26,4200 21,100 17600 235500 134,000 80,700 734400 964300 84,000 89,100 63,500 

6 37,000 264100 21,000 17,500 25,500 133,000E 81,700 734900 949300 85,600 89,000 62,500 

7 36% 700 26,000 20,800 177400 28,000 132,000C 83,700 734900 93,400 86,500 88,100 62,000 

8 36,000 25,800 20,700 17,200 30.100 128,000 83,700 734400 91,500 86 ,600* 87,600 60,500 

9 35,800 254500 20,600 177100 35,000 128,000 83,700 734400 90,500 88 4400 87,200 59,500 
10 354300 254300 20,400 17,000 40-100 127,000 83-700 71 900 88.600 91,800 86,500 58,500 
ll 34,900 257100 20,200 17,000 48,000 126,000 83,200 72,400 87,600 96,400 86,000 58,000 
12 341400 25,000 20,000 16 +900 55,000 125,000 82,700 72-900 86,600 101,000 83,900 57,000 
13 34,000 24,800 19,900 16,800 61,000 124,000 824200 73 +900 85,600 102,000 82,000 56,000 
14 334500 24,600 19,800 16,700 69,000 118,000C 81,700 75,800 84,700 102,000 81,200 55.000 
15 33,000 244300 19,700 16,700 76,300 117,000* 81,200 77,800 83,800 101,000 80,3008 54,000 
16 32,800 249100 19,600 16,600 85600 113,000C 80,700 79,800 82,200 101,000 79,800 53,000 
17 32,400 24,000 19,500 16,600 94,300 112,000 80,300 83,700 824200 101,000 79,800 52,000 
18 32,000 23,800 19,400 16-500 107,000 109,000 79,800 87,100 81,200 101,000 78.500 50,500 
19 31,600 234600 19,200 16,500 119,000 107,000 794300 89,600 80.700 101,000 77,800 49,500 
29 31,000 234400 19,000 16,500 128,000 103,000 78,800 94,300 80,300 101,000 76,300 48,000 
21 30,800 234200 18,900 16,400 138,000 98,» 300 77-800 97,300 79,800 101,000 757400 47,000 
22 30400 23,4100 18,800 16,300 149,000 95,400 77,800C | 100,000C 79,300 101,000 74.400 46,000 
23 30,000 23,000 18,700 164200 154,000 93400 77,300* | 106,000* 79300 101,000 72,900 44,500 
24 294900 22,800 18,500* 16,200 154,000 91,500 76,400C | 108,000C 78,800 100,000 72,000 434500 
25 29,500 225600 18,500 16,100 152,000 88,600 75,000 109,000 78,300C 98,100 71,000 42,500 
26 29,000 22,500 18,400 16,100 149,000 86,600 73,900 109,000 78,8001 967400 70,000 41,500 
27 28,800 22,300 18,300 16,000 148,000 84,700 71,900 109,000 79,0001 96,200 69,000 40,500 
28 28,400 22+100 18,200 16,100 147,000 82,700 71,000 109,000 79,3001 95,200 68,000 394500 
29 28,200 22000 18,100 16,500 146,000 80,700 70,000 109,000 79,8001 94,000 67,500 39,000 
30 28,000 = 18,000 17,000 145,000 79,800 69,500 108,000 80,0001 93,400 66,000 38,000 
31 27,800* = 18,000 =| 143,000 ats 69,000 106,000 == 92,100 = 37,000 
MEAN 33,000E 24+¢400E 19,700E 16,800E 88,000E | 112,000E 78,400E 87,100E 86,200E 94,500 80,000 52,200E 
MAX, 39,800E 27, 400E 21,800* 17,900E | 154,000E | 140,000€E 83,700C | 109,000C | 103,000C | 102,000 91,900 66,000E 
MIN. 27,800* 22 ,000E 18,000E 16 ,O00E 17, 700E 79, 800C 69,000C 69,500C 78, 300C 81,500 66,000 37,000E 
M.F.C. 2512 2378 - 304 260 1.364 1.739 1.215 1.349 1.336 1-464 1.240 -809 

FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 64,500 cfs 64,500 cfs 
MAXIMUM 154,000E cfs on May 23 and 24 165,000 cfs on June 26, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 


16,000E cfs on April 27 


B - Ice effect to May 3 and from November 15. 


I - Interpolated. 
C= 

July 22, July 24 to August 22 and August 24 to September 25, 
E - Estimated to June 6 and from December 1. 


Stage discharge relation is extrapolated above 170,000 cfs and below 14,300 cfs. 


Accuracy of records: poor. 


Four discharge measurements were made from 1958 to 1959. 


16,000E cfs on April 27, 1960 


By comparison with Kanaaupscow River and Grande Riviére 5.1 miles downstream from the Sakami River, June 7 to 14, June 16 to 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources in Water Resources Papers 


Nos. 133 and 137 (Station No. 3DF-l). 
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GRANDE - RIVIERE 


2.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE ACHAZI RIVER 


STATION NUMBER 092704 


DRAINAGE AREA - 37200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


; 7 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ + + 
1 36,800E 25,000E 19,200E 17,100E 26,000E 83, 700E 73,600E 45,700! 39,000 51,400 59,000 52,500E 
2 36,300 24,900 19,100 17,000 28,000B 82,500 73,900E 44, 800I 38,700 54,700 58,500 52,300 
3 36,0090 24800 19,000 17,000 30,300 81, 700E 76,000 44,0001 38,900 56,900 58,000 52,000 
4 | 35400 | 24,600 18,900 17,000 33,000 80,600 75,600 43,8001 39,200 59,600 59,500 51,500 
5 35,000 | 244300 18,800 17,000 35,800 79,600 75400 42,8001 39,400 62,300 61,000 51,000 
6 34,500 24,000 18,800 16,900 38,200 77,800 751400 42,5001 40,200 63,000 61,0008 50,000 
7 34,100 23,900 18,700 16,900 42,000 76,300 757300 42,000 39,300 64,300 61,000 49,500 
8 | 33,700 23,800 18,600 16-900 44,400 75,300 74,800 41,600E 39,000 63,700 60,800 48,500 
9 33,300 23,400 18,500 16,900 49,000 73,700 739400 40,800 39,000 63,100 60400 48,000 
190 | 32,800 | 23,100 18+400 17,000 52,000 71+900 72,200 39,800 38+400 63,000 60,000 47,500 
| ll 32,300 23,000 18,200 17,000 55,000 70,000 70,600 39,000 37,900* 63,200 60,000 46,500 
| 12 32,000 22,900 18,100 17,000 59,600 69,800 69,400 38,000 36,700 61,600 59,500 46,000 
i Hes) 31,800 222609 18,000 17,000 63,000 68,000 66,800 37,800 36,400 62,4400 59,200 45,000 
14 31,400 22,400 18,000 17,000 67,000 67,800 65-000 37,300 36,200 622200 59,000 44,000 
15 | 31,000 22,100 18,000 17,000 70,200 66,700 634500 37,000 35,600 61,400 58,500 43,500 
16 30,600 21,900 17,900 17,000 73,900 66,200 61,700 37,000 35,100 60,600 58,200 42,500 
Ee, 30,200 21,800 17,800 17,000 77,800 66,000E 60,300 37,200 35,300 60,400 58,000E 42,000 
18 29,900 21,500 17,800 17,000 81,700 66,000* 60,100 37,500 35,000 60,300 57,500 40,500 
| 19 | 29,800 21,200 17600 17100 85,100 66, 200E 59,900 327,900 ; 34,900 60,200 57,000 40,000 
| 20 29,500 21,100 17,500 17,200 87,600 66,800 59,500 38,000 36,400 60,200 56,500 39,000 
| 
} 21 29,100 20,900 17,500 17,400 894400 67,400 57,900 38,200E 39+400 60,200 56,000 38,500 
22 28,800 207800 17,4400 17,700 89,600 67,800 56,400 39,000 41,200 60,000 55,700 37,500 
23 28,600* 202600 17+400 17,900 90,500 68,000 55400 39,200 43,200 59,900 55,500 37,000 
24 28,200 20.400 17-300 18,300 91,500 68,500 54,200 39,500 45,300 59,300 55,000 36,000 
25 273900 202000 177300 19,000 91-500 69,400 53,000 39,600 47,500 59,700 54,700 35,500 
26 27,700 19,900 17,300 19,900 91,500 69,900 51,900 39,900 51,000 59,700 54,200 34,800 
27 27,200 19,800 17,300* 21,000 91-500 70,000 50,900 40,000 51,6001 59,800 54,000 34,000 
| 28 26,800 19,700* 171300 22,4100 90,000 70,400 49,400 394900 51,4001 59,700 53,500 33,200 
29 26,300 = 17,200 234400 89,600 71,700 48,000 39,600 50,800! 59,100 53.200 32,500 
30 26,000 = 17,200 25,000 87,600 72,300 47,000* 39,100 50,4001 58,900 53,000 31,500 
31 25,800 = 17,100 = 85,600 = 46,000 39,000 5 58,600 = 31,000 
MEAN 30,900E 22 ,300E 18,000E 18,100E 67,400E 71, 700E 63,000 39,900E 40,700 60,300 57,600E 42,400E 
MAX. 36, 800E 25,000E 19,200E 25 ,OO00E 91,500E 83,700E 76,000 45,7001 51,6001 647300 61,000 52,500E 
MIN. 25, 800E 19,700* 17,100E 16 ,900E 26,000E 66,000E 46,000 37,000E 34,900 51,400 53,000E 31,000E 
M.F.C. 694 -501 2403 2405 1.513 1-611 1.415 896 915 1.354 1.293 951 
! it 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 44,500 cfs 54,500 cfs 
MAXIMUM 91,500E cfs, May 24 to 27 165,000 cfs on June 26, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 16,900E cfs, April 6 to9 16,000E cfs on April 27, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 2 and from November 6, 

I - Interpolated. 

E - Estimated to June 1, June 3 to 17, June 19 to July 2, August 8 to 21, and from November 17, 
Stage discharge relation is extrapolated above 170,000 cfs and below 14,300 cfs. 

Accuracy of records: fair. 


Discharges have beenrevised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources in Water Resources Papers 
Nos. 137 and 140 (Station No. 3DF-1). 


GRANDE - RIVIERE 
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2.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE ACHAZI RIVER 


STATION NUMBER 092704 


DRAINAGE AREA - 37200 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


vs exe ¥: & es 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| oe —— — = | + 
l | 32,000E 21,300 17,600 14,300 14,400 122,000 78,600 52,500 47,300 72,900 65,300 44,800E 
2 | 31,100 21,4100 17,300 14,100 15,600 121,000 76,800 51,600 47,590 72,000 62,900 44,500 
3 | 30,600 21,000 17+200 14,000 17,000 122,000 75,900 51,300 49,200 71,200 62,300 44,100 
4 30,000 20,800 17,200 13.900* 194300B | 123,000 749200 51,200 494200 71,100 61400 43,800 
5 | 29,500 20,700 17-000 13,900 22,900 126,000 734100 50,900 51,000 71,100 61,100 43,000 
| 
6 | 29,000 20,400 17,000 13,800 254600 126,000 70,300 50,800 55,100 71,100 58,100 42,500 
% | 28,500 20,300 16,800 13,600 28,300 1262000 67,600 50.600 551600 71,100 57,300 42,000 
8 | 28,000 20100 16,600 13,600 29,800 126,000 65,700 50,100 55,800 69 +400 56,700 41,200 
9 | 27,600 20,000 164500 13.600 31,200 125,000 63,700 50,000 554900 69,190 554600 40,500 
10 | 27,200 19,800 16,400 13,600 32,400 124,000 62,500 49,800 56-100 67,500 55,100 40,000 
| 
Ll | 26,900 19,700 16,400 13,600 36,600 121,000 62,4200 49,400 56,300 66,700 55,100 39,600 
2 26,500 19,600 16,400 13,600 40,200 118,000 614400 49,600* 565400 655900 55,100 38900 
13 | 26,100 19,500 16,400 13,600 46,000 115,000 61200 48,900 56,600 65,200 54,300 38,000 
14 25,800 | 19,300 164300 13,400 52,500 113,000 61,500 48,000 56,600 64,300 52,100 37,100 
15 254200 19,200 164100 13,300 57,700 111,000 61,400 47,800 56,700 63,300 51,2008 36,700 
16 | 24,900 19,200 15,800 13,300 62,900 108,000 61,200 46,700 56,700 61,900 507900E 36,000 
17 24,400 19,000 15,600 13,200 69,400 106,000 61,000 46,100 56,900 61,400 50,000 35,000 
18 24,000 19,000 15,500 13,300 76,900 103,000 60,700 46,300 57,300 61,900 49,900 34,200 
| 19 | 24,000 18,800 154400 13,300 88,800 101,000 60,200 46,400 59,900 63,600 49,600 33,500 
| 20 23,800 18,700 15,200 13,300 101,000 99,000 59,400 46,600 637400 64,400 48,500 33,000 
| | 
21 23,400 18,600 15,100 13,300 112,000 97,200 59,000 46,700 65,900 66,100 48,200 32,100 
| 22 23,100 18,500 15,000 13,200 119,000 95,000 58,100 46.4800 67,200 66,900 48,000 31,500 
23: 22,900* 184400 15,000 13,200 125,900 93,000 57,000 46,900 67,400 67,100 47,300 30,900 
| 24 | 22,500 18.200 15,000 13,100 126,000 91,200 55,300 47,000 68,200 67,400 47,100 30,200 
ass | 22,300 18,100* 15,000 13,100 126,000 88,900 55,100 47,200 70.300 67,600 46,800 29,500 
26 22,200 18,200 14,800 13,200 126,000 85,900 54,800 47,300 72,700 67,600 46,500 29,000 
aon 22,100 18,200 14,600 13,200 127,000 84,000 54,700 47,400 73,000 67,600 46,200 28,400 
28 22,000 17,900 14,600 13,200 126,000 82,700 54200 47,500 734200 67,600 46,000 27,500 
29 21-800 a 14,600 134300 126,000 81,300 53,900 47,600 73,000 67,000 454800 27,000 
30 21,500E as 14,500 13,600 125,000 79,300 53,500 47,700 72,900 66,100 45,200 26,500 
31 21,500 | == 14,300 a 124,000 =e 53,300 47,600 a 65,800 - 25,900 
MEAN 25,500E 19,400 15,800 13,500 72,000 107,000 62,200 48,500 60,100 67,200 52 T00E 35, 700E 
MAX. 32,000F 21,300 17,600 14,300 127,000 126,000 78,600 52,500 73,200 72,900 65,300 44,800F | 
MIN. 21,500F | 17900 14,300 13,100 14,400 79,300 534300 46,100 47,300 61,400 45,200E 25,900E 
M.F.C. ~526 -400 2327 278 1.485 2.212 1.283 1.001 1.241 1.386 1.087 ot3T 
| I ca : BS = _. = ee 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 48,400 cfs 52,500 cfs 
MAXIMUM 127,000 cfs on May 27 165,000 cfs on June 26, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 128,000 cfs on May 27 at 3 p.m. s 


MINIMUM 13,100 cfs on April 24 and 25 13,100 cfs on April 24 and 25, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 4 and from November 15. 

E - Estimated to January 30 and from November 16. 

Stage discharge relation is extrapolated above 170,000 cfs and below 14,300 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 

Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources in Water Resources Papers 
Nos. 140 and 143 (Station No. 3DF-1). 
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GRANDE - RIVIERE 


2.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE ACHAZI RIVER ~ .- 


STATION NUMBER 092704 


DRAINAGE AREA - 37200 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


7 = r 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
{ 1. 4 = 
1 25,400E 15 ,O00E 12,900E 13,500 46,800 133,000 78,600 71,900 48,000 45,500 47,200E | 50,0008 
2 247900 14,800 12,900 13,900 46,500 134,000 75,600 71.900 47,500 45,100 47,400 50,600E 
3 24,200 14,700 12.900 13,500 49,300 142,000 73,100 71,900 47,600 45,190 47,600 | 51,800 
4 23,700 14,500 12,900 134400 542100 145,000 71,300 71.800 47,500 45,200 47,800 52+400 
5 23,300 14,400 12+900 13,100 56,400 146,000 70,800 70,100 47,600 45,100 47,900 53,000 
6 23,100 14,300 12,900 13,100 60,200 146,000 68,800 68,300 47,500 45,500 47,900 53,600 
7 22,800 14,100 12,900 13,100 58,000 145,000 68,400 66,100 47,700 45,800 47,900 53,900 
8 22,200 13,900 13,000 13,100 58.700 143,000 68,100 634900 47,700 46,300 47,900 54,000 
9 21,800 13,800 13,000 13,100 59.000 142,000 684400 62,700 47,700 47,200 48,000 | 54,000 
10 21,300 13,700 13,100 13,100 58,000 139,000 67,500 61,900 47,300 47,300 48,000 54,000 
11 21,000 13,600 13,100 13,200 59,200 138,000 66,800 61,800 46,700 47,500 47,800 53,800 
12 20,700 13,500 13,200 13,200 59.300 134,000 661400 60+500 46,400 48,100 47,200 53,200 
13 20,100 13400 13,300 13,600 58,900 131,000 65,200 59,200 46,400 48,100 46,800 52,400 
14 19,800 13,300 139400 13,900 63.200 128,000 64,800 593,100 45,800 48,100 46,200 51.900 
15 19,500 13,200 13,500 14,000 60,500 125,000 65,300 57,400 455200 47,400 46,000B 50-200 
16 19,200 13,100 13,800 14,100 61,100 122,000 66,400 56,400 44,800 47,500 46,000 49,900 
17 18,800 13,100 14,000 14,900 62,900 119,000 65,500 55500 44,400 46,900 45,800 48,000 
18 18,500 13,100 14,000 15,7008 67,100 114,000 652000 551000 43,900 46,600 45,800 46,200 
19 18,200 13.000 14,100 17,700 71,200 112,000 64,300* 55,000 43,200 46,600 45,800 44,400 
20 17,900 13,000 14,200 19,100 76,800 109,000 65+600 55.090 43,200 46,600 45,800 43,600 
21 17,600 12,900 14,300 20,600 82,700E | 106,000 66,000 54,200 43,000* 46,600 45,800 42,000 
22 17,300 12,900 14,400 224200 88,600 103,000 66,800 54,100 42,900 46,600 45,900 41,600 
es 16,900 12,900 14,400E 24,300 94,300 100,000 66,800 534400 42,900 46,600 46,000 39,600 
24 16,700 12,900 14,400* 26600 99,600 97,400 66,800 524900 43,600 46,600 46,000 38,500 
25 16,600 12,800 14,400 29,000 111,000 94,600 65,600 524400 44,100 46,600 46,200B 37,500 
26 16,300 12 ,900* 14,100 31,400 120,000 91,500 64,700 51,500 43,700 46,600 46,400 37,000 
27 16,000 12,900 13-900 34,000 128,000E 88,600 64,700 50,900 44,700 46,600 47,000 36,000 
28 15,800 12,900 13,900 374100 132,000 86,000 64,900 49,700 45,200 46,600 47,500 35,000 
29 15,600 =—— 132900 43,000 132,000 83,400 65,600 49,700 45,300 46,600 48,000 34,500 
30 15,300* = 13,900 46,800 132,000 81,200 67,700 49,000 45,200 46,500 49,000 34,000 
31 15,200 == 13,700 I 132,000 == 69,600 48,300 ee 45,800 hed 334400 
| MEAN 19,500E 13,500E 13,600E 19,900 78, 700E | 119,000 67,600 58,700 45,600 46,600 47,000E 46, 100E 
MAX. 25+400E 15,000E 14,400E 46,800 132,000 146,000 78,600 71,900 48,000 48,100 49,000F 54,000E 
MIN. 15,200E 12,800€ 12,900E 13,100 46,500 81,200 64,300* 48,300 42,900 45,100 45,800E 33,400E 
| 
M.F.C. - 405 280 2 282 2413 1.633 2-476 1.402 1.218 2945 -966 2974 2957 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (4 Years) 
MEAN 48,200 cfs 51,400 cfs 
MAXIMUM 146,000 cfs on June 5 and 6 165,000 cfs on June 26, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 147,000 cfs on June 6 at 3 p.m. 
MINIMUM 12,800E cfs on February 25 12,800E cfs on February 25, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement 

B - Ice effect to April 18, November 15 to 25 and from December Li 

E ~ Estimated to March 23, May 21 to 27, and from November 1. 

Stage discharge relation is extrapolated above 170,000 cfs and below 14,300 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources in Water Recources Paper 
No. 143 (Station No, 3DF-1). 


GRANDE - RIVIERE 
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5.0 Ml. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092702 


DRAINAGE AREA - 28900 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


ts ; aon i. = —— — 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
| E pei! ee ae | 
1 2+ -- -- -- == =< 664300 | 50,100 | 79,700 ~ -- -- 
2 -- -- -- -- -- == 65,300* | 50,300 | 78,500 -- -- -- 
3 -- -- -- -- -- -- 64,200 | 51,000 | 78,100 -- -- -- 
4 =< -- -- = ~— a 654200 | 51,400 | 76,600 2% -- ~~ 
5 ae =* = = = me 66,600 | 52,000 | 75,500 2 -- = 
6 a2 ae & ee ate 108,000 | 66,700 | 52,600 | 74,900 we =~ -- 
7 -- -- -- -- -- 107,000 | 66,500 | 53,100 | 73,900 -- -- -- 
8 = -- == = -- 107,000*| 66,900 | 52,900 | 72,900 = = = 
9 2 -- -- -- = 106,000 | 66,600 | 52,600 | 71,500 an — = 
10 =e -- = = -- 105,000 | 65700 | 53,200 | 69,700 = a -- 
7 as -- as =- -- 102,000 | 64,900 | 54,000 | 68,800 “= -- -- 
12 -- -- -~ =e -- 100,000 | 64500 | 55,000 | 68,500 -- -- a 
13 =- -- == =e = 98.100 | 63,900 | 55,700 | 67,600 a = a 
14 == == a8 =< -- 96,100 | 634200 | 56,900 | 66,800 =< -- -- 
15 = == == mo -- 94,200 | 624300 | 59,100 | 66,4200 ~~ = -- 
16 a -- = es -- 92,000 | 60,700 | 60,700 | 66,300 a zs -- 
17 an a = a = 89,400 | 60,700 | 62,700 | 65,800 = = =e 
18 = == == ae = 874200 | 594400 | 65+200*| 65,400 -- -- == 
19 25 =e ue = =a 824900* | 58,600 | 67/500 | 65,200 == == -- 
20 a5 -- = 2 = 80,900 | 58,900 | 70,000 | 64,300 = -- = 
21 +s =< == = “= 80,500 | 56,500 | 73,500 | 64,300 ok we =n 
22 a -- Se == 78,300 | 56,000*| 76,900 | 63,700 = -- a 
23 os ae = =e = 76,300*| 55,400 | 79,000 | 62,800 <= as “ 
24 Ce a a = =e 74,700 | 54.400 | 81,100 62+400* = == =~ 
25 zi ae 8 we 3 72,300 | 53,600 | 82,700 = as a =e 
26 = Se = = = 70.200 | 52,900 | 83,500 ae =e za oes 
27 = += 2S =e a 68,800* | 52,300 | 82,800 -- = == == 
28 = = oe = ae 67,600 | 51,500 | 83,800 a= == a2 — 
29 = oe a a == 67,000 | 50,800 | 83,300 =- se oe “a 
30 = ae = ze ao 66+400 | 50.400 | 82,400 -- 2 = = 
31 == = ae =< a3 = 50,100* | 81,500 — = $3 =F 
MEAN = =e ae we = == 60,000 | 65,000 == = ae = 
MAX. ss 5s =e = a= = 66,900 | 83,800 -+ == i =a 
MIN. 2s = se ae =e = 50,100* | 50,100 = se Se = 
— i — —-- SRN Tae oie 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN -- 
MAXIMUM 108,000 cfs on June 6 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 109,000 cfs on 


MINIMUM 50,100 cfs on 


MINIMUM INSTANTANEOUS 50,000 cfs 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
Stage discharge relation is extrapolated above 107,000 
Accuracy of records: good, 


June 6 at 11.40 a.m. 


July 31 and August 1 


on August 1 at 3 p.m. 


cfs and below 34,200 cfs. 


108 


GRANDE - RIVIERE 
5.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092702 


DRAINAGE AREA - 28900 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


+ — 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 

=k. 3 : 

i =] 


ll = -- -- -- -- -- -- -- = = -- == 
12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | -- 
13 -- -- -- -- -- oe -- -- -- -- -- -- 


14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


low | -- -- -- -- -- -- -- -- 30,100 -- -- -- 


17 -- -- -- -- -- -- -- -- o- -- -- -- 
18 | -- -- -- -- -- -- -- -~ -- -- -- -- 
Lom | -- -- -- -- -- -- 48 200% -- -- -- -- -- 
29 -- =. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


21 -- | -- -- -- -- -- -- -- 34,200* -- + as 


22 -- oe -- -- os -- -- -- -- a -- -- 
23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

24 -- | -- -- -- -- -- -- a -- -- -- -- 

25 -- -- -- -- -- -- -- -- == -- -- oo 

| 26 == -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
27 -- -- -- -- oe 53,000* | 42,000* -- -- -- -- -- 

28 -— -- -- -- -- os =: -- -- -- -- -- 

29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

31 -- -- -- -- -- -- -- -- = -- -- -- 


| MAX -- =- = == = == — = os = == = 
| MIN. | == == = = ae ae = = ae = z= = 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
Stage discharge relation is extrapolated above 107,000 cfs and below 34,200 cfs. 
Accuracy of records: good, 


GRANDE - RIVIERE 


5.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 
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DRAINAGE AREA - 28900 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


- : = 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE | JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
| es Al zlb 
} = 
| 1 == = == = -- -- 65,0001 45,900 38,200 56,400 -- = 
| 2 == ai =o -- -- -- 64,0001 45,900 38,700 56,400 -- -- 
| 3 ae — — == -- -- 62,0001 45,700 39,600 56.400 -- -- 
4 == a == -- -- -- 60+000* | 45,700 39,900 55-4500 -- -- 
5 clas ne = = — —— 59,500 45,4500 40,500 54,800 -- -- 
46 == -- -- == -- -- 57,800 45,200 414300 53,600 -- -- 
| 7 = —— == -- -- -- 561600 44,900 412900 521600 -- -- 
| 8 == = = -- -- -- 55.600 44,300 42,500 52,500 -- -- 
Seg | =e — == — -- -- 54,300 43,500 43,300 52,500 -- -- 
TORN, -- -- -- -- -- -- 54,200 43,300 43,700 51,400 a == 
11 -- == == -- -- -- 54,200 42,700 44,100 50,700 -- -- 
12 == =- == -- -- -- 54,200 42,100 44,600 49,500 -- -- 
t 13 -- -- -- -- -- -- 54,300 41,600 45,100* | 48,800 -- -- 
yt DG -- -- -- -- -- -- 54,900 40-700 454100 484400 -- -- 
AY a. 105 -- -- -- -- -- -- 55,900 40,100 45,100 48,000 -- -- 
Tome -- -- -- -- -- -- 54,600 39,700 45,500 47,800 -- -- 
Lives -- -- , (== -- -- -- 54,200 39,400 46,600 49,000 -- -- 
lars | m= aa == —— -- -- 53,200 39,300 48,200 51400 -- = 
19 | -- -- -- -- -- -- 52,000 39,200 494400 51,100 — -- 
iy 20) -- -- -- -- -- 84,000* | 50,900 39,100 517400 52,300 -- -- 
Zien i -- o- -- -- -- 83,0001 50,300 38,900 52,400 52,500 -- -- 
1 | 2em | -- -- -- -- -- 80,0001 49,100 38,700 53,300 52,500 -- -- 
\ § 2s -- -- -- | -- -- 79,0001 48,400 384500 54,700 52,900 -- -- 
iy 24 -- == -- | -- -- 78,0001 47,600 38,500 56.200 53,300 -- -- 
25 -- -- | -- | -- -- 76,0001 | 47,300 38,400 564300 53,300 oe -- 
| 
26 -- -- -- -- -- 74,0001 47,000 38,400 56,300 53,300 -- -- 
27 -- -- -- -- -- 72,0001 46,800 38,200 561500 53,000 -- oe 
28y— | -- -- -- -- -- 70,000! 46,800 38,200 56,900 52,500 -- — 
29, | -- -- -- -- -- 68,000! | 46,800 37¥800 56,500 -- -- -- 
|) 308. | -- —- -- -- -- 66,0001 46,700 37,700 564400 -- -- -- 
a0e | = = — —_ = -- 46,200 37,900 -- -- -- -- 
| MEAN -- -- -- -- -- -- 53,200 41,100 47,700 = -- == 
MAX. | -- -- -- -- -- -- 65,0001 45,900 56,900 -- -- -- 
| MIN. -- -- -- -- -- -- | 464200 37,700 38,200 = -- -- 
| 
es ae JL23 = = = = _ = = i ws 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN oe ae 
MAXIMUM 84,000 cfs on June 20 108,000 cfs on June 6, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 84,300 cfs on June 20 at 8.55 a.m. 109,000 cfs on June 6, 1960 at 11.40 a.m, 
MINIMUM 37,700 cfs on August 30 30,100 cfs on September 15, 1961 
MINIMUM INSTANTANEOUS 37,600 cfs on August 30 at 6 a.m. 


NOTES 


I - Interpolated. 


- Discharge measurement, 


Stage discharge relation is extrapolated above 


Accuracy of records: 


good. 


107,000 cfs and below 34,200 cfs 


GRANDE - RIVIERE 
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5.0 MI. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092702 


DRAINAGE AREA - 28900 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE ENSCUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


- 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ 
1 hm == == ad ee 100,000 63,800 50,000 39,100 36,500 36,700 —+ 
2 i = => — = 103,000 61+900 49,800 38,500 36,500 36,700 <— 
3 == a Fa > = 109,000 60,700 48,800 38,500 36,500 36,700 — 
4 -- —_ -- = — 113,000 59,100 47,600 38,500 36,800 36,700 = 
5 aS -- = -- > 115,000 57900 47,000 38,500 37,400 36,700 as 
6 a ao == == <= 117,000 57,300 46,700 38,500 37,700 36,700 — 
=f -- -- = ce = 118,000 56,500 46,300 38500 38,300 362400 ad 
8 os — = —— “a 118,000 56.500 45,400 38,500 38,600 -- a3 
9 == —— == -= bate 116,000 56,500 45,100 38,200 38,900 “= a 
10 <= aes == = > 115,000 554400 44,900 37,900 394200 —— — 
ll a ae = => cad 114,000 55,000 44,300 371800 39,500 -- = 
12 a =< — == a 113,000 54,200 44,400 37,100 39,500 -- — 
13 == = == == = 111,000* 534400 44,500 36,500 39,500 -- = 
14 =-- as == -- — 109,000 53,300 44,700 36,100 39,500 a ae 
15 = — =e = == 106.000 53,300 44,7001 36,100 39,300 ey — 
16 a aaa = = oor 103,000 52,700 44,7001 36,100 38,400 os == 
Li -- == -- == == 100,000 52,600 44,7001 35,700 384400 = aos 
18 == = ch Se I 96,100 524200 44,700 35600 38400 =< —= 
19 -- -- -- a ~~ 93,800 52,200 44,700 35600 38,400 == —— 
20 == => -~ — = 91,100 52,500 44,700 35,600 381400 -= = 
21 on aS iat s == 88,500 52,500 43,700 35,500 38,400 = oe 
22 =e a a == -—- 85,600 52,5001 43,300 36,000 38 +400 Te = 
23 oS a a = = 83,500 52,5001 42,700 36,100 38400 == — 
24 -= ss — = eos 81,600 52,500 42,100 36,500 38,400 -= = 
25 -- -- == -- = 78,300 511400 42,100 36,700 384409 -- —— 
26 i is — == == 751900 50,900 41,500 36,700 385400 -- = 
27 -*+ -- -- ~~ —— 73,000 51,700 41,400 37,100 37,800 as a 
28 == -= — -= -- 70.900* 51,100 40-2900 37,200 37,800 “= ae 
29 -- -- -- — == 68,000 51,500 40,200 37,200 37,800 -- — 
39 == -- -- = == 65,800 51.000 39,600 36,800 37,300 -— = 
31 -- _— -- -- — -- 50,200 39,100 =I 36,800 Cat =o 
MEAN == -- -- -- —= 97,700 54,300 44,300 37,100 38,200 a = 
MAX. =< ae — as = 118,000 63,800 50,000 39,100 39,500 -- -- 
MIN. a =n -- —— -~ 65,800 50,200 39,100 35,500 36,500 -- re 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- Bars 
MAXIMUM 118,000 cfs on June 7 and 8 118,000 cfs on June 7 and 8, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
I - Interpolated. 
Stage discharge relation is extrapolated above 107,000 cfs and below 34,200 cfs. 
Accuracy of records: good. 


35,500 cfs on September 21 


30,100 cfs September 15, 1961 
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GRANDE - RIVIERE 


5.9 MI. UPSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092703 


DRAINAGE AREA - 14900 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


‘DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


- = a 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
oe 4 — — ae + - | 
1 ie be eae a =e ars 34,400 27,300 51,800 38,600 38,500 31,000E 
2 a 7 a a aie = 34,000 27,900 514200 38,600 38,400 30,500 
3 o we e ge mes see 335400 28+600 50,600 38,600 384300 30,000 
os v7 Ry — aro se mae 33,300 294200 49,900 38,500 38,100 29,800 
5 oe aa aes a = mame 33,300 29,700 494400 384300 38,000 29,300 
6 i are ae as == sgice 33,500* 30,100 48,600 38,500 38,300 29,000 
u | ey 9 oo in — a 335600 39,600 47,900 394400 38400 284400 
8 oe aie a a = ey 33,000 30,800 47,000 41,400 38,500 28,000 
9 arp wey ahs = == 49,400* 324600 30,700 46,000 ‘43,000 38,700 27,500 
10 — a rt = —_ 48,700 32200 324100 44,900 44,000 38,700B 27,000 
11 ped ae = = as 48,100 31,700 33,300 44,200 44,200 38,600 264500 
12 re pet anni aay wing 47,700 31,000 354100 43,700 44,200 37,500 26,000 
13 a ai a ee —— 47,200 30,800 365500 43,300 43,900 37,000 254300 
14 wes ae or 35 =e 46,300 30,700 37,800 42,600 434400 36,000 24,900 
i ce aoe = == a 45,500 30,300 39,300 411900 43,000 35,900 24,300 
16 a ge = ae in 44,700 29,500 40,700 41,800* 424400 35,800 24,000 
TT a esas she ay ae 43,900 29,600 42,200 41,100 42,100 35,500 23,500 
18 i wy o a a 42,900 29,600 44,200 40,900 41,900 354300 23,000 
19 = = aoe ae a 424400 294400 47.000* 40,800 41,900 35,200 22,800 
20 _— = =e ee aS 41,500 299300 494900 40,400 42,100 34,900 22+300 
21 amd Te ee — = 40,800 29,000 52,100 39,800 42,100 34,600 22,000 
22 a oa a 33 — 40100 28,700 534500 39,300 42.100 344200 21,600 
23 == as wing aes gine 39,300% 284400 54,500 39,200 42,000 33,800 21,5200 
24 3h; =e == = am 38,700 28,200 55,100 39,100 41,700 33600E 20,800 
25 —_ ae = nas == 37,700 27,900 55,300 39,000 41,400 33,200 20,400 
26 —— == — = as 36,900 27,500 554500* 38,800 417200 33,300 20,200 
4 & = a zs = — 36,100 277400 54,500 38,800 41,100 324500 19,700 
28 8 =e <a med — 35-600 27,100* 54.500 38,700 40,600 32,100 19,400 
29 == siti — = ae 35,400 27,100 54,100 38,600 394300 31,700 19,100 
30 = =< chs a ae 34,800 27-100 54,000 38,600 39,200 31,200 19,000 
31 -- == -= -- a es 27+100 53,100 ae 38,700 ==, 19,000 
MFAN -- -- -- -- -- = 30,300 41,900 43,300 41,200 35,900E 24,400E 
MAX. — — aor == = 4 34,400 554500* 51,800 44,200 38,700 31,000E 
MIN. = = = a = coal 27,100* 27,300 38,600 38,300 31,200E 19, 000E 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN a 
MAXIMUM 55,500 cfs on August 26 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 
B - Ice effect from November 10. 


E - Estimated from November 24. 


55,700 cfs on August 26 at 1.05 p.m. 


19,000E cfs on December 31 


Stage discharge relation is extrapolated above 64,500 cfs and below 7,280 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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GRANDE - RIVIERE 
5.9 MI. UPSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092703 


DRAINAGE AREA - 14900 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 18,600E 12 ,800E 9,300E 7r600E 8»400E 36,000E 29,800 20,500 17,500 24,500 | 23,200 22,500E 
2 18,200 12,700 9,200 7,550 8,600 36,000E 29,700 20,500 17,5400 24,500 23,000 22,400 
3 18,0090 12,500 9,100 7,550 8,800 35,600 29,600 20200 17,400 24,900 22-900 224200 
4 17,800 12 ,300* 9,000 79500 9,100 35,400 294400 19,800* 17,400 25,500 224900 22,000 
5 17,500 12,200 | 8,900 7,500 9,300 35,200 29-500 18,800 16,900 26,400 23-0008 21+900 
6 17,300 12,100 8,800 7,500 9,600 34,900 29,600 18,500 17,500 26,200 23,400 21,800 
T 17,000 12,000 8,700 7,500 9,800 34,700 30,100 18,500 17,500 26,100 23,700 21,200 
8 164900 11900 8,600 7,500 10,200 34,300 207600 18,400 17,400 264200 23,800 21,000 
9 | 167700 11,800 $500 7,500 10,800 33,600 30,200 18,300 17,300 26,500 23,800 20,800 
10 | 164400 11,700 8,400 7,500 11.200 33,100 29,900 17,900 17,000 262300 234200 20+490 
11 16200 11,500 8,300 7,500 11,900 33,000 29,600 17,600 16,700 26-200 23,000 20,100 
12 16000 11,400 8,250 7,550 12900 322900* 29,300 17,300 15,900 26100 22,700 20,000 
aS | 154800 11,300 8,200 7,550 13,800 32,000 29,000 17,000 15,800 26-000 22,600 20,000 
14 15,600 11,190 8.100 71600 14,800 31,900 28,500 16,900 154500 26,000 22,900 19.900 
LS 13,400 11,000 | 8,000 7,600 15,2008 31,900 27,600 16,800 15,000 254700 23,000 19,800 
| 
16 15,200 10,900 8,000 7,500 167900 31,700 27,300 16,800 14,900 25,800 23,000 19,800 
1K, 15,000 10,800 8,000 7600 18,900 317600 26,800 17,000 14,900 25,600 23,4200 19-300 
18 | 14,990 10,600 7,900 | 7,600 21,000 31600 262400 17,300 14,900 25,500 23,100E 19,000 
19 14,800 10,500 7,900 7,600 23,000 31,000 26,200 17,800 15,200 25,300 23,000 18,800 
20 14,600 10,400 7,800 7+600 25,000 30,300 26,000 18,400 17,000 254500 23,000 18,500 
21 14,500 10,300 7,800 7,700 28,000 30,900 25,700 18,900 19,000* 25,900 23,000 18,200 
22 14,300 10,200 7,800 7,700 31,000 30,900 257200* 19,300 19,700 26,000 23,000 18,100 
| 23 14,100 10,000 7700 7,800 35,000 30,700 24,600 19-800 20,700 264100 23,000 18,000 
| 24 13,900 9,800 7,700 7,800 37,000 39,900 24,200 20,100 21.200 26,4100 23,000 17,800 
25 13,800 9.700 7,700 7,800 38,000 30,900 23,800 20,100 21,900 26,100 23,000 17.600 
26 13,700 9,600 7,700 7,900 38,000 30,900 23,400 20,000 22,200 25,900 22,900 17,300 
| 2m 134500 9-500 7,700 8,000 38,000 30,800 23.000 19,500 22,900 25,800 22900 17,100 
28 134300 9,400 7,700 8,200 38,000 30.700 22,600 13,900 24,100 25,200 22,800 16,900 
| 29 13,200 =F 7,600 8.200 38,000 30,400 22,000 18,400 24,200 241400 224700 | 16,600 | 
| 30 | 13,000 SS 7,600 84400 37,000 29,900 21,400 17,800 244,200 23,500 22,600 16,700 
| 31 12,900 ae 7,600 =F 37,000 St 20,800 17,300 = 23,200 oe 16,000 
| | | | | | 
MEAN | 15+400E 11,100E | 8,180E 7,680E 219400E 32,500 | 26,800 18,500 18,300 25,600 23,0008 | 19,400E 
| 
| | 
MAX. 18,600F 12,800F | 9,300E 8,400E 38,000E 36,000E 30,600 20,7500 24,200 26,500 23,800 | 22,500E | 
MIN. | 12,900F 9,400E 7,600E 7,500E 8,400E 29,900 20,800 16,800 14,900 23,200 22,600 16,000F 
| MielfaiGae - 806 -581 | 2429 403 1.125 1.704 1.409 «903 -961 1.343 Pectony| 1.018 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 19,000 cfs 19,000 cfs 
MAXIMUM 38,000E cfs, May 25 to 29 55,500 cfs on August 26, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 55,700 cfs on August 26, 1960 at 1,05 p.m. 
MINIMUM 7,500E cfs, April 4 to 11 7,500E cfs, April 4 to 1l, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 15 and from November 5. 

E - Estimated to June 2 and from November 18. 

Stage discharge relation is extrapolated above 64,500 cfs and below 7,280 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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GRANDE - RIVIERE 


5.9 MI. UPSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092703 


DRAINAGE AREA - 14900 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
— — = at : | = 
1 16,200E 10, 800E 7+400E 7,200E 6,220E 41,700 36300 23,300 19400 34,500 26,400 18,300E 
2 16,000 10,800 7,350 7,250 6,250 42,600 36,000 23,300 19,700 33,900 26,100 18,190 
3 15,700 10,500 7,300 7+200 64300 44,200 35,000 23,200 20,500 33,000 25,300 18,000 
4 15,300 10,300* 74250 7,200* 69330 46 +300 34,800 23,300 21-700 32,900 24,000 17,900 
5 | 15,190 10,100 7+200* 74200 6+400 48,100 34,300 23300 22,500 32,900 232600 17,800 
6 15,000 10,000 7,100 7,100 6,600 48,600 33,400 23,000 22,700 32,900 23,400 17,500 
7 14,800 9,900 7,100 7,050 64900 495400 324400 22,800 22,700 324900 23,4008 17,300 
8 14,500 9,800 7,050 7,000 8500 49,300 32,100 22.600 23,600 32,300 234400 17,200 
9 14,200 9,600 7,000 64950 10,500 49,600 31600 22,000 24,100 31,600 23,000 17,100 
10 14,000 9,500 6,950 6,900 12,3008 49,400 31,700 21+600* 24,500 30,900 22,900 17,000 
1) 13,800 9,250 6,900 67850 13,400 48,600 32,200 21,000 25,100 29,800 22,900 16,900 
12 13,600 9,100 6,850 6.750 15,000 48,200 32,300 20,400 25,500 29,700 22,800 16,600 
i ie) 134400 9,000 6,800 64700 16,300 48,000 32,300 20,100 25,800 29,600 224400 16,300 
| 14 13,200 8,900 6,750 6,680 17,400 47,700 32,300 19,700 252900 28,500 22,100 15,900 
| 15 13,200 8,700 6,700 6.600 19,800E 47,000 32,200 19,200 26,000 28,000 21,800 15,400 
16 13,100 8,600 6,650 6,580 21-700 45,800 31,700 19,000 27,000 27,600 21,200 15,200 
ile 13,000 8,550 6600 6,570 23,900 45,100 31,4400 18,800 28,700 267600 21,000 14,900 
18 13,000 8,350 6+600 6400 28,300 44,900 30,600 18,700 29,400 267600 20,500 14,600 
19 12,900 8,100 6,600 6,380 34,500 44,700 29,800 18,600 30,300 26,600 20,500 14, 300 
20 12,800 8,000 61600 6 4330 38,700 43,800 29,100 18,900 31,600 26,700 20,300 14,100 
21 17700) "| 7,950 6,600 6,300 41,400 43,400 28,700 19,200 324400 27,700 20,100 13,900 
22 12,500 7,900 62550 6,250 42,800 43,500 28,100 19,600 33,300 28,800 20,000 13,800 
23 12,300 7,800 6,550 6220 435400 42,800 27,700 19,200 34,100 29,600 19,800 13-700 
24 12,190 7,750 6,600 6,200 43,300 42,100 272400 19,400 34,700 291600 19,600E 13,700 
7a. 12,000 73650 6,600 6,200 42,300 41-400 26,800 19,400 35,200 29,600 19,300 13,700 
26 11,800 7,600 6,650 6200 41,4400 40,100 26,200 19,400 35,200 29,500 19,100 13,700 
Fda ¢ 11,700 7,500 6,700 6,200 41,100 39,500 26,000 19,200 35,600 29,300 18,900 13,600 
28 11,500 71450 6,800 6,200 41400 38,800 254100 19,100 35,600 28,500 18,800 13,500 
29 11,200 -- 64950 6.200 41400 38,100 24,600 19,100 35,600 27-900 18,600 134500 
30 11.100 -- 7,050 6,200 41,300 36,500 24-500 18,900 34,800 274400 18+400 134400 
31 11,000 -- 7+100 -- 414600 -- 24,000 18,900 Hg 26,500 —- 13,300 
MEAN 13,300E 8,910E 6+870E 6,640E 24, T00E 44,600 30,300 20,500 28,100 29,700 21+ 700E 15,500E 
MAX. 16, 200F 10,800E 7,400E 7,250E 43,400 49,600 36,300 23,300 35,600 34,500 26,400 18, 300E 
MIN. 11,000EF 7,450E 6,550E 6,200E 6,220E 36,500 24,000 18,600 19,400 26,500 18,400E 13,300E 
M.F.C. 635 2425 2327 2316 1.180 2.129 1.447 -976 1.341 1.418 1.033 739 
te 4 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 21,000 cfs 20,000 cfs 
MAXIMUM 49,600 cfs on June 9 55,500 cfs on August 26, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 49,900 cfs on June 9 at 3 p.m. 55,700 cfs on August 26, 1960 at 1.05 p.m, 


MINIMUM 6,200E cfs, April 24 to 30 6,200E cfs, April 24 to 30, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10 and from November 7, 

E - Estimated to May 15 and from November 24, 

Stage discharge relation is extrapolated above 64,500 cfs and below 7,280 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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GRANDE - RIVIERE 
5.9 MI. UPSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092703 


DRAINAGE AREA - 14900 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


= 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE | JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
= + 4 + + + + 
1 13,000E 8,500* 6,900E 5,750E 12,500E 50,100 33,800 26,800 21,000 21400 214400 20,4008 
2 12,900 8+450E 6,850 5,700 137600 51,200 32,600 26,500 20,600 21400 21,500 20,800E 
3 12,800 8 +400 67800 5,700 147700 52,900 31,600 25,900 20,600 21400 21,400 21,000 
4 12,700 8,250 65800 51600 16,500 54,100 314400 254400 20,600 21+400 21,200 21,200 
5 12,400 8,100 6+5750* 5,600 18,500 55.300 31.300 254400 202600 21-700 21,300 21600 
6 12,300 8,000 6,700 5,600 20,500 56,600 312300 252400 20,900 22+400 21,200 21,800 
7 12,200 74900 6,650 52600 224200 56,800 31,300 25,100 21,300 22-4600 21,200 22,000 
8 11,900 7,850 6,600 5600 234500 57,000 31,200 24,800 21,300 22,600 212400 22,100 
9 11,800 7,800 6,600 5,600 24,500 56,700 31,100 24,800 214000 22,800 21,500 22,100 
10 11,700 7,700 6,600 54600 26,000 56-800 30-700 24,800 20-700 234100 21,500 22,100 
lL 11,400 7,650 6,550 5,600 26,800 56,000 30,600 24,800 20,700 23,100 21,600 22,000 
12 11,200 71600 6,500 51600 27.200 55,500 30,300 24,300 20,200 22,800 21,500 21,800 
| 13 11,000 7,500 62450 5650 27,700 54,700 29,800 23,700 20.200 23,100 20,500 21,700 
14 10,800 79450 64450 5650 28,000 53,500 29,800 23,600 20,300 22,700 19,8008 21600 
U5 10,700 71400 6400 5690 28,500B 52,100 29,500 23,600 19,900 222400 19,300 214400 
16 10,600 7+400 6,350 5,800 29,000 51,100 29,900 23,600 19,800 22,000 19,300 21,100 
Ly 10,400 7,350 6,300 5,900 29,500 49,200 29,600 23,600 19,800 22,000 19,400 20-900 
18 10,200 7300 6,300 6.100 30,500 48,400 29,500 23,600 19,900 22,300 19,200 20,600 
19 10,100 7200 61250 64300 32,000 47,200 29,500 23,100 20-200 22,200 18,900 20,100 
20 10,000 7,200 6,200 61450 34,000 46,500 29,500 23,000 20,600 21,800 19,600 19,700 
21 9,820 7,150 6,200 61650 35,500 454400 29,500 23,000 20,900 21,500 19,900 19,100 
22 9,700 7,100 6,200 6 +900 37,000 44,600 294500 23,000 21,100 21,500 19,3008 18,800 
23 9,560 7,050 67150 7,200 38,000 43,100 29,600 23,000 21,200 21,500 19,000E 18,300 
24 9,450 7,000 6,100 7-500 39,200 42,000 291600 23,000 21,700 21,600 19,300 17,900 
25 9,320 7,000 6100 7-900 40,500 39,900 29,300 23,000* 21,700 22,000 19,400 17,500 
26 9,200 7,000 6,050 8,300 42,000 38,900 28,400 23,000 21,400 22,000 19,700 17,000 
ak 9,100 6,950 6,000 8,800 43,000 37,400 284400 22.600 21,200 21,800 19,900 16,600 
28 9,000 64950 5.950* 9,400 44,000 36,500 27,700 22,000 21,300 22,000 20,000 16,200 
29 8,850 a 5950 10,300 45,000 35,600 27-700 22,000 21,300 22,000 20,100 15,800 
30 8,700 ae 5.900 11,300 46,500 34-600 27.400 21-600 21-300 22,000 20,200 15+400 
31 8,600 a. 5,800 -- 47, 900E ie 27,100 21,100 aS 21,800 oo 15,000 
MEAN 10, 700E 7,540E 6y370E 6,640E 30,500E 48,700 30,000 23,800 20,800 22,100 20,300E 19, 800E 
MAX. 13,000E 8,500* 6,900E 11,300E 47,900E 57,000 33,800 26,800 21,700 23,100 21,600 22,100E 
MIN. 8, 600E 6,950E 5,800E 5 »600E 12,500E 34,600 27,100 21,100 19,800 21,400 18,900 15,000E 
M.F.C. Pt RA 2 365 -308 2321 1.474 2-354 16449 1.153 1.005 1.069 983 2957 | 
| I 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 20,700 cfs 20,200 cfs 
MAXIMUM 57,000 cfs on June 8 57,000 cfs on June 8, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 57,400 cfs on June 8 at 3 p.m. 57,400 cfs on June 8, 1963 at 3 p.m. 
MINIMUM 5,600E cfs, April 4 to 12 5,600E cfs, April 4 to 12, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 15, November 14 to 22 and from December 1 

E - Estimated to May 31 and from November 23, 

Stage discharge relation is extrapolated above 64,500 cfs and below 7,280 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1950 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
al) 

1 ee as ee 8 72484 74.53 76.83 16.22 Ua LT 174.16 74.60 74.79 

2 = = == a oa 72.84 74.68 76.83 Tibis Li 75.12 14.21 74.265 14.78 

3 ne —— — = 72.89 74233 76.83 T6217 15.07 74.31 14265 74.77 

4 rete == == = 72.89 74.88 16.83 Tbr a2 75.92 74.31 74.265 74276 

5 = =e >= i Ta 89 74.98 76.83 76.12 14.97 14.31 174265 74.75 

6 == = ee mi 72.99 75.03 76.78 T6.97 74.92 74.31 74265 74.73 

fe = = —— == T2299 T5e1ld 76.73 76.02 74.87 14.36 74265 74.70 

8 a == —— = 72.99 15% 23. Tire tS W097 14.37 74.36 74.65 74.69 

g as = = se 72.99 (5% 33 76.73 We Fie 74.32 74.36 74.70 14.69 
10 > eS co —— 72.99 75.43 16.73 75.237 714.77 14.36 74.70 74.68 
wT = — = <4 72599) 75.48 76.68 15.32 74.72 74.36 74.70 14.68 
12 —— ied = a 712.599 75.60] 76263 SSNS 74.69 74.36 74.70 74.67 
ne: os = a a3 732.04 (Se 13 75.58 Ste ear) 74.67 74.41 74.70 14.67 
14 os == ae 73.04 15.633 76.58 Teenie. 74.62 74.41 74.70 14.66 
LS = == —— — 713.04 75.93 76.58 19.72 14.57 74.46 74.70 14.65 
16 = == => == 73.09 76.08 16258 15.67 14057) 74.46 74.75 74.64 
1 UR f ee == == T2469 T3299 CAciem be) 76.58 fer natd 74.52 14046 74.75 74.63 
18 os = 9 72.69 73214 76.73 T6658 75.62 74.47 14.46 174.75 74.62 
19 = = — 72.69 S019 176.33 76.53 TPA Sy 14 74.42 74.51 74.75 74.61 
20 oat i id 72.74 73.24 75.48 165.55 Tp GZ 74242 74.51 74.80 74.59 
21 iS == —— 72.79 73229 76.53 76.53 75.67 14242 T4251 74.80 74.57 
22 SA —— <= 72.79 73.34 76.58 76.48 75.47 74.37 74.56 74.80 74.54 
23 ee oo = T2.79 73244 76.63 76.48 15242 74.37 74.56 74.80 74.53 
24 a ad —— 72279 13.54 76.68 T6443 Tait 74.37 74.56 74.80 14.52 
25 == ee el 72.79 73.69 76.73 76.43 Orie: 74.32 74.61 74.80 T4251 
?6 = —— Fad T2219 13.84 76.78 76.43 75.32 14432 T4261 74.80 74.50 
27 —— -- aos 72.79 73.99 76.78 76.38 156 2:7 714227 74.61 74.80 14.49 
28 == == —— 72279 T4214 76.78 76.338 T5227 74.27 74.61 74.80 14648 
29 == -- -- 72.84 74.24 76.83 76228 Tee 27) 74222 74.61 74.80 74.45 
30 so aid == 72.84 74.34 76.383 76.28 (5422 74.22 74.61 74.80 14.43 
31 ee = — ==, 14044 = 76.23 AU Dieine -- 74.61 Ii 74.40 
MEAN ag = Ere nd = 73230 75.90 76.58 75.69 74.61 14.45 74.73 14-62 
MAX. — i -- -- 74.44 76.83 T6.283 76.22 75-17 74.61 74.280 74.79 
MIN. aS ee == a 72.84 74.53 16.23 15222 74.22 174216 14.60 74240 

L 
FOR THE YEAR 1950 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- oe 
MAXIMUM 76.83 feet, June 29 to July 5 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


I - Interpolated, 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. C-12, elevation 100.00 feet. 


Gauge read once daily. 


72.69 feet, April 17 to 19 


72.69 feet, April 17 to 19, 1950 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1951 


ae | 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST _[serremaen OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| | i 
1 74.33 73-83 73246 73.08 73.67 74.59 75.08 74.62 74.36 74.03 74-15 714.37 
2 74037 73-85 73-45 73-09 73.70 14.60 75.08 14.63 14234 74.02 14.22 74.38 
2 74.36 73-82 73-42 73-10 73.70 74.64 75.08 74.67 14.33 74.02 T4224 74-38 
4 74.35 73.79 Lado 73-11 73-72 74.66 75.08 74267 T4233 74202 74.26 74.38 
5 14.34 Uo ee, 73-37 Tayi: 73.74 74266 75.02 14.67 74-32 74.02 74-29 74.38 
6 14.32 wat 73.36 Caak2 73.77 74.68 75.041 14.66 74231 74.02 14232 74.39 
7 74.39 73.79 73.35 73-141 73.80 14.269 75.05 74.66 74.31 74.03 74-33 74.39 
8 74228 ef 8 13434 Rieice tel 73 84 74-70 75.02 714.266 74.24 74.03 14.34 74-40 
9 714226 73.78 13.034 73-171 73.90 714.74 75.01 14.266 74.20 74.02 714.35 74-40 
10 74.24 73.77 73.33 73-181 73.921 74.74% 74.98 14265 74.18 74.021 74.36 74.40 
V1 74.23 73275 73232 73.191 73.95 74.07 74-96 74.64 14.17 74.01 74.37 14.39 
12 74221 73.73 73.30 73.201 73.97 74.82 14.94 74.65 T4217 74.00 74.37 74.39 
13 74.19 73.71 73.28 Tee tt 74.01 74.84 74.93 74265 74-16 74.02 74.38 714-38 
14 T4.17 73269 73-26 GRA 7AA 714.07 74.85 74.93 74.63 74.17 14.02 74.39 74.38 
15 74.14 713266 73.24 73624 74.07 74.90 74.92 14-61 74-19 74.02 14239 74236 
16 74213 73.63 73.23 73.26 T4211 74.92 74-88 74.59 74-16 74.00 74-40 74-36 
Lat 74-12 73260 73.22 73.230 14.13 74-93 74.89 714.57 T4017 73.99 14240 74.35 
18 74-11 73.58 73.21 73-331 74.15 75.01 74-83 74.59 74.181 74-00 74.41 74-33 
Lo: 74-10 Tmo 73220 73-36 14-221 75.03 74.82 14.56 74216 74.00 74.41 74.31 
20 74.09 73.56 Told 713-236 14.229 75.04 74.81 74.58 74.14 74.00 74242 74.29 
21 74.07 13.55 73-18 73-38 74.34 75.04 74.80 14.53 14.14 74.01 74242 74.27 
22 74.05 73.54 73-17 73-40 14.371 75.05 14.76 74-48 74-11 74202 74.41 14.24 
23 74204 73253 73216 73246 74240 75.07 T4214 74251 74.12 74.04 74-40 74.21 
24 74.03 73-52 Bei Ws) 13248 14.44 75.07 74.72 74.50 74.11 14.05 14.39 74.19 
25 74.02 Trey | 73214 73-50 14.45 75.07 T4274 74.50 74.10 74.06 74.38 74.18 
26 73.99 73-50 ee Tre52 14.46 75.07 74.71 714.48 74.10 74.08 14.37 74-16 
27 73.96 73.49 73-10 73-54 74.51 75.07 74.73 74.46 74.07 74.15 714.35 74.14% 
28 73.95 73248 73.08 73-58 74.531 75.08 14.271 14-44 74.07 74.15 74.34 74212 
7X8) 13294 —— 73.06 73.64 74.551 75-08 74.70 74.48 74.06 714.14 74.35 74.10 
30 1B 93 — 73-04 73-66 74.571 75-08 74.72 74.46 74.06 74.13 74.37 74.09 
31 73292 = 73.07 2S 74.59 = 74.67 74.50 SS 74.13 Se 74.08 
MEAN 74.215 73.67 73-24 73.30 74.13 74.88 74.88 74.58 74.18 74.04 74.35 74.30 
MAX. 74.38 73-88 73.46 73-66 14.59 75.08 75.08 74.67 714.36 74.15 74242 74240 
MIN. 73.92 13248 73.04 73.08 73.67 74.59 74-67 14.44 74.06 73.99 74-15 74.08 
FOR THE YEAR 1951 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 1 Year) 
MEAN 74.14 feet 74.14 feet 
MAXIMUM 75.08 feet, June 28 to July 4 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 73.04 feet on March 30 72.69 feet, April 17 to 19, 1950 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


I - Interpolated. 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


OATLY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1952 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
ee + te 
l 14.06 73257 73-17 72.94 73.14 T5214 76.61 75.621 75.18 T5e20 T5222 74.58 
2 74.05 73.56 73.16 72.93 Ti. L5 75.25 76.60 15.057 175.20 T5019 75-29 74.58 
3 74.04 73.54 CoS 72.92 nea) 15-36 76.60 75.59 {ees 15221 Toe eT 74.54 
4 74.04 73.54 73215 72.92 13616 15.42 76.61 75.45 75.23 T5iv2 2. Tesyen! 74 14254 
5 74.02 Meas Si2 Webs 72.93 IZ1T 75.49 76.60 15242 75.24 15.29 T5211 74-53 
6 74.01 73.51 73.14 72.93 73.18 75.57 76.58 75-41 WO.e2e 75.30 75.07 T4047 
if 74.01 Tf eyoyp) 73414 72294 73.219 75.67 76.561 75.38 (5.22 75-28 75.09 14.47 
8 73.98 73.50 73213 72.96 73.20 Wists: 76.53 5232 75.24 75.29 75.09 14442 
9 73.96 73248 Dele 72.98 (AACA 75-79 76.51 75.30 15.219 75.29 75.09 74.39 
10 73.95 73.46 73212 72.99 rhea yt 75.90 76.49 15229 (5019 15-29 74.83 714.37 
ii 73.94 73244 73-11 73.00 T.e2e 7.95 76.47 75.231 15021 1525 74.74 74235 
12 73-92 73.43 73.10 73.01 73.24 76.03 76.43 75236 15.23 75.26 74.74 74.35 
13 73-89 73.42 73.10 SO 73.34 76.08 76.40 75.32 15222 75.26 T4074 14232 
14 73.88 73.40 73.09 73.02 13244 76.14 167. 37 Uowe9 75224 75426 74.70 74.29 
LS 73.87 UESAS ST / 73.08 73.02 73.53 76.23 76.35 75.28 75.24 75-28 74.68 14.29 
16 73285 73.36 13297 73.03 13-57 T6229 T6232 15.224 75.23 75228 74.68 74230 
17, 73.83 ToS 73.06 73.04 13.64 T6037 76.28 reswae US) 15024 754626 74.65 74.30 
18 73.82 73) 32 73.06 73.05 73292 76242 76226 75.219 75-21 715224 74.66 14.28 
19 73.80 LEO 73.05 73.07 14.06 76.50 76.23 75.19 75-22 75-23 74262 74.29 
20 73.78 73228 73.04 73207 74.17 16.54 76.18 Hoare 75.20 (5.21 74.60 14.28 
21 3.105 Wic2k, 73.003 73.08 74229 76.59 76.13 (55015 Lisyraea | 15.22 74.61 174.28 
22 732173 Tie25: 13203 73.09 74.41 76.68 76.09 U5e44 15-22 T5022 74.59 74.27 
he! recteog (1! Wai 23 73.03 73.09 74.50 176.69 76.06 75.16 (521 75.22 74.60 74026 
24 73.68 Wal? 73.02 73.09 74.59 76.69 76.01 15216 75.220 T5021 74.60 14026 
25 73.66 73.20 73.02 73-10 74.66 76.70 Toei 75220 75220 1523 74.60 14.25 
26 73.65 73.19 73.02 73219 74.74 76.70 15.93 75.16 75.19 75.22 74.62 14222 
27 73264 73.19 73.01 Tediopdell 74.86 76.71 75.88 75.20 75219 Twa 74.61 74.20 
28 73.62 19 73.00 3.612 74.89 T6271 75.83 15020 T5221 T5023 74.60 74.20 
29 73-61 73.218 73.00 73.13 14.94 76.70 75.80 75214 Tharcecs 75021 74.60 714218 
30 73.59 a 72.98 73.14 74.99 76.65 75.741 T5214 75.20 75.20 74.60 74.17 
Bi 73.58 =e 12.96 a 75.06 a 75.67 75.161 = 75.18 = 74.15 
MEAN 73.84 Tai 73.07 73.03 73-87 T6.16 76.26 75.28 75221 75.224 74.80 74.33 
MAX. 74.06 73.257 Tin Lit 73.14 75.06 76.71 76-61 75.621 75.24 75-30 (e299 74.58 
MIN. 73.58 73.18 72.96 72.92 73.14 75214 T5267 15.14 75.18 75.18 74259 T4615 
FOR THE YEAR 1952 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 74.54 feet 74.34 feet 
MAXIMUM 76.71 feet on June 27 and 28 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.92 feet on April 3 and 4 72.69 feet, April 17 to 19, 1950 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


I - Interpolated. 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DALLY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1953 
Wi 


ay a T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL [ MAY JUNE JULY, AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
ie 4 = 4 =e 
1 74-11 73262 73-19 72.288 73.18 74220 75237 75.01 74267 74.89 74.82 74.75 
2 74-09 73-60 73.19 72.88 73619 14025 75237 74.99 74263 74.88 74.82 74.14 
3 74.08 73298 73.18 T2287 73224 74229 75236 74.97 74.54 74.89 74.82 74.73 
4 74.06 73-57 73.15 72.86 73224 74436 75236 74.94% 74.52 74.91 74.83 74.72 
5 74204 73.57 73213 72.287 73.29 14041 75236 74.93 74249 74.90 74.82 14.174 
6 714.03 73256 73212 72.88 73-33 714245 75.35 74.90 714.47 74.89 74.80 74.17% 
7 74203 73255 73212 72.89 73.35 74-50 15234 74-86 74.46 74.89 74.80 74.75 
6 03.99 73-53 73210 72.90 73239 74.57 Tie se 74286 714045 74.88 74.81 74.75 
9 73.97 73253 73210 72.92 73244 714262 75-30 14284 74-46 74.86 74.80 74.75 
10 73-96 73251 73208 72.93 73.44 14269 75.30 74.80 74246 74.85 74.79 74.74 
ll 73-93 73250 74208 72.95 713-52 74.73 75228 74.78 714246 74.85 74.80 74.74 
12 73.91 73248 73.05 72295 73.56 74.78 75427 74.74% 74245 74.85 74-80 74.72 
13 73-91 73.47 73.06 72.96 73.99 74.83 75424 74.70 74444 74.84 74-78 74.70 
14 73.89 73045 73203 72.97 73.99 74.85 75223 714267 74449 74.85 T4077 74.70 
15 73284 73244 73.03 72.97 73264 74.88 75220 74-67 74.56 74.83 74.76 74.68 
16 73-86 73236 13203 72.99 732.6% 74.91 75.20 74-68 74259 74.81 74.77 74.67 
17 73-85 73235 73201 73-00 73.69 74293 75017 14.63 74263 74.80 74.79 714264 
18 73-84 73.33 73-01 73.02 73-72 74298 75.14 74.60 74.64% 74.86 74.78 74.61 
19 | 73.82 73.32 73.00 73.03 73-74 75.01 75613 74256 74.65 74.87 74.78 74.60 
20 73-81 73230 72.99 73.04 73.174 75.04 75.10 714254 74265 74.86 T4.77 74.60 
21 73.79 73229 72.98 73206 73.74 75208 75.09 74252 74.67 74.88 74.75 74.58 
22 73.77 73.28 72-98 73.07 73284 75.12 75.07 74.53 74.68 74286 74.76 74.57 
23 73.75 73.27 72.97 73.08 73289 75617 75.06 74.46 74.70 74.83 74.80 74.56 
24 73-74% 73226 72.96 73.10 73.98 75222 75.06 74.47 74.66 74.82 74.79 74.55 
25 73272 713-24 72.96 T3211 74-00 15627 75.06 74.46 14.69 74-81 74.85 74.53 
26 73.70 e235 72295 Taske 74.04 Teor 75.05 74245 74.71 74282 74.82 74.52 
27 73269 73222 72294 73212 74209 75 233 75.04 74.39 14.77 74.82 74.19 74.50 
28 73-68 73-21 72.92 73-14 74-10 75-36 75.04 74.41 74.80 74.82 74.78 74.46 
29 73266 re 72-91 73-16 14214 5238 75.03 74.40 74.83 74.85 74.76 74.43 
| 30 73-65 = 72.89 73017 74.14 75.40 75.02 14241 74.85 74.286 714.14 74.39 
31 73-63 — 72.89 edad 74.19 —< 75.02 74.40 = 74.84 == 74.37 
MEAN 73-86 73442 73-03 73.00 73.67 74.86 75.19 74.66 74.60 74.85 74.79 74.63 
MAX. 74-11 73262 73219 T3017 T4019 75240 75.37 75.01 74.85 74.91 74.285 74.75 
MIN. 73-63 73021 72.89 72.86 73-18 74.20 75.02 74.39 74244 74.80 74.74 74.37 
| 
t | i oe 
FOR THE YEAR 1953 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 3 Years) 
MEAN 74.21 feet 74.30 feet 
MAXIMUM 75.40 feet on June 30 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.86 feet on April 4 72.69 feet, April 17 to 19, 1950 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1954 


| T Sa te 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY | JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
} ! = | 
| ] ‘ 
| 7 
l | 74.35 73.86 | T2259" | 73.06 elt | 74.83 75.51 75.04 74.57 T4246 74.50 T4244 
2 / 74.34 | 73.83 | West | 73-08 | 72.82 74.87 | 7.56 | 75.01 74.59 74.48 74.52 74.45 
= 74.33 73.80 | 73.56 | 7el0 | 72.87 | T4292) | 75.53 74.98 74.57 74.45 74.56 74.43 
4 74.32 =| 73.78 73.54 | 73.09 72.92 74.96 75249 74.95 74.58 T4.4T 74.53 74239 
Ss | 74.31 T32T3 } 73.50 | 73.08 72.99 75.03 75.46 74.93 74.61 74.50 74.51 74.40 
| 
| | 
6 74.31 73.70 73247 T350T | 73.07 T5.07 75-43 74.91 | 74.63 74.53 74.50 | 14.42 
[ 74.29 73.65 73.48 73.04 | 73.16 T5.11 75.40 74.88 T4261 74.54 74.51 74.43 
8 | 74.278 73.63 73-46 73.01 | 73.24 | 75.20 75.41 74.85 74.59 74.57 74.52 74.40 
| 9 | 74.27 | 73.64 73-43 | T2698) | Ey | 75-29 75.39 74.82 74.56 74.58 74254 74.37 
| 10 | 74.27 73.64 | 73-41 72.95 | 73.38 | 75.33 75.37 74.79 T4257 74.55 74.56 74.35 
ll T4225 | 73.64 73242 72.92 | 73246 | 75.36 75.38 74.76 74.55 74.54 T4254 74.34 
12 | 74.24 73.63 eso" | 72.91 73.53 T5239" | 75-36 74.75 74.53 74.57 74.54 74.32 
13 ; T4222 | 73.63 | 73.37 | 72.89 73.60 | 75.41 | 75.38 T4272 T4254 74.53 74.53 74.31 
| 14 THE1LD" | FSE6S” | 73-35 =| 72.90 | 73.69 75244 75.34 74.68 74.52 74.52 74.55 74.30 
15 74.17 | 73.63 | PROSE” | 72.89 T3.7T T5249 | FRSA 74266 74.50 74.50 74.56 T4227 
| ' | 
i | } | | 
16 Peers | 73-63 | T3529" } 72-87 73.85 T5652° | 75.34 74.68 74.51 14.47 T4257 14.24 
17 T4.15 | 73.61 73.26 72.85 Fae92” | 75.56 75.30" | 74.79 74.50 74.48 T4259 74.21 
18 74.13 | 73262 | F3222° | 72.83 74.02 75.59 75.27 T4.72 74.51 74.46 74.56 74.20 
19 74.09 | 73.62 73.19 72.80 74.09 75.54 75.23 74.70 74248 74245 T4257 74.22 
20 74.07 | 73.62 73.20 72.77 =| 74.14 75.50 75.21 74.66 74245 74243 74.54 74.20 
| | | | 
21 74.04 73.61 73.22 T2274 74.21 T5252 75.19 74.67 74.47 T4244 74253 T4217 
22 | T4.01L | 73.60 | T3523" | T2272 T4227 T<e5S* | Paarz | 74.65 | 74.249 T4247 74.50 | T4215 
| 23 | 74.00 73.60 | 73-21 W2sTe | Tas32* | TSeSS? | 75213 74.63 74.51 74.50 74.53 74.16 
24 / 73.98 | Tze58" | 73.18 | 72.68 | 74.40 | 75.58 75.11 74.65 74.53 74.54 74.51 74.13 
25 73.98 | 73.59 | 73.18 72.65 | 74.45 T5s6r | 75.08 74.64 | 74.55 74.53 74249 T4e14 
| | | } 
26 | 73.97 | 73.59 73.19 72.67 | Tee" | 75.60 | 75-10 =| 74.62 | 74.56 74.50 | 74.47 T4212 
27 T3297 73.58 T3615 72.66 74.57 75-58 | 75.08 74261 =| 74.54 t4252. | 74.48 74.11 
28 73.95 TFOSt® | T3SES" | 72.68 74.62 75.59 | 75.07 74.62 74.51 14.50 | 74.50 74.07 
2? 73-93 | — | Ley 7 oa 72-70 | 74.68 | 75.56 | 75.05 74.59 74.50 T4249 74.49 | 74.04 
30 } 73.91 =| —- 73.09 | 2283" | 74.74 | 75.53 75.07 T4257 74249 74.51 T4247 74.202 
31 73.89 = ! 73.08 | — | 74.79 | = 75.06 74.56 == 74.52 => 73.98 
i | | 
MEAN T4.14 73.65 73.32 72.87 | 73.81 75.37 | 75.28 T4.74 | 74.54 | 74.50 | 74.53 74.25 
MAX. 74.35 | 73.86 | 73.59 73-10 74.79 75.61 75.56 75.94 74.63 74.58 } 74.59 T4245 
| | 
MIN. | 73.89 | 73.57 73-08 T2565 | FaavT | 74.83 75.05 74.56 | T4245 74.43 T4247 73.98 
/ / 
/ | 
3 12 i 1 
FOR THE YEAR 1954 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 4 Years) 
MEAN 74.25 feet 74.28 feet 
MAXIMUM 75.61 feet on June 25 76.83 feet, Jane 29 to July 5, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.65 feet on April 25 72.65 feet on April 25, 1954 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1955 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL ] MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
a) | 4 

1 132.99 73-66 73.19 72.62 T2544 74.45 15.249 74.78 74.10 T9972 74.31 74-59 

2 13.93 1356.0 73.18 T2036" T2ie tS 74.50 Stee oeb 74.72 74.99 73.294 74.34 74.259 

3 13 Ot 73265 73216 72.64 72.80 74.57 715647 74.65 74.07 73.97 74.35 714-58 

4 13298 73263 73.18 12.65 72.84 74.64 75245 74.61 74.03 73.96 74.35 74.59 

5 UC ON, 73.61 73.16 72.62 72.38 74.73 75.43 74.56 74.05 73.96 T4237 74.57 

6 T3097 (3259: Tol T 72.60 72292 74.78 75240 714249 74.07 T3299 74.37 T4257 

7 132495 73.60 73.14 T2257 72.98 74.82 75.38 74.47 74.95 73.98 74.40 74.56 

8 73-96 73.58 US2LT 72.60 73202 74.87 75.34 74.45 74.03 74.01 74242 74.56 

9 73-961 TB Dt Bet? T2259 134205 74.91 THo37 74.43 74.01 74.00 14-46 714.54 
10 T= 73256 73-18 72.58 73.09 74.96 75-28 74.45 74.03 74.01 74.53 74.55 
ll 73.96 73253 32 VS5 72.61 73214 75.0L 15225 744646 74.01 13299 74.53 714.54 
12 395 135 SE 73-10 72.64 73.18 75.98 ID.25 74244 (eres) 74.00 74.58 714.53 
Ve 73.94 73248 TOF 72.63 73224 15-12 75.20 74.42 (3.69.1. 742900 74.58 74.53 
14 73-92 73.45 73.203 72-66 W222 75.16 75216 74.43 adie Deki 74.01 74.59 74.49 
ES 73.90 73.42 12.99 72268 73.39 75.21 75.13 74.41 73.96 74.01 14.59 74246 
16 73.91 13839 72.96 72-66 73-47 75-26 715214 74.38 73.94 74.03 74.58 74-46 
By, 73-88 73.36 T2292 72.67 73254 15229 Tou 74.39 1395 14.07 74.60 74244 
18 73.89 73035 72.89 72.65 732.63 T5033 75.10 74.37 Teele} 74.06 74.62 714244 
19 T3237 73232 72.85 72.62 73.69 75.36 75212 74.35 13.94 74.08 74.60 14.43 
20 73286 eZee 72-83 72.58 T2016 75.38 75.09 74.34 73.91 74.07 14.60 74-42 
21 73.84 73227 72.81 72256 73-81 75641 75.05 74.32 73.91 74.11 74.60 T4241 
22 13285 73224 72.79 T7257 73.86 15242 75-06 74229 732.92 74.13 74264 | 74.39 
23 73.83 Tae 2 at6 72-58 MBn92 154644 75-01 THE 2T 173292 74.12 74262 74.37 
24 73.89 T3227? 72.77 72-57 73.99 75442 75202 74.23 73.90 74.12 74-61 74.34 
ZS Tin ht 73029 72.74 72-59 74.05 15243 75-09 74.19 Toot 74.221 714262 74.31 
26 T3403 Cry. hee ve. 72-58 14.13 15.41 14.98 T4217 T3691 74.23 74262 74232 
27 Pela 13219 72.70 72-59 74.19 75243 74.95 74214 CaF! 74.31 74.61 14232 
23 13269 73.20 72.69 72-62 74.25 75245 74.91 74.16 73.93 74.31 74.62 74.29 
29 T3070 = 72.67 72266 74.33 75247 14.88 74.215 Tee 92 74.31 74.62 74226 
30 73.6% — 72.65 72.68 74236 75246 74.82 74212 73294 74.29 74.60 74.23 
a | 73.67 1 72.63 aie 74.39 I 74.79 74.08 =e 74.31 Ba 74.21 
MEAN 73.87 73043 T2695 72.62 73.51 75.13 75.216 74.38 73.98 74.08 714.53 74.45 
MAX. T3599 732-67 ek 12.68 74.39 75-47 75.51 74.78 74.10 74.31 714.64 74.59 
MIN. T3560 73219 72263 72-56 72.71 74.45 74.79 74.08 73.90 3692 74.31 74-21 

ue 
FOR THE YEAR 1955 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 5 Years) 
MEAN 74.01 feet 74.23 feet 
MAXIMUM 75.51 feet on July 2 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.56 feet on April 21 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


I - Interpolated. 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FFET FOR 1956 


JANUARY FEBRUARY MARCH | APRIL | MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
=< 
1 -4 + 

lL 74.19 Visi ae 13233 (2087 T2001 73.01 75444 THeSil 75.19 Teal 715.57 75.02 

2 74.219 73.74 73031 72.38 Were ta! 73.10 05s D2. USS: Tek dT 75.38 15553 74.98 

3 74.17 T3015 231 72.88 (2 Tat 73.220 Taare T5646 Tell T5439 75-50 74.96 

4 74.14 Vn L2 73.30 72.88 12.16 73229 75.62 Rar es) TeeS) E5538 75-50 74.94 

5 74.14 73279 73.29 72.87 72.76 1336 75.67 Cet D 75216 T5241 75-250 14293 

6 14.13 713.69 73.28 T2087 72.73 13250 15-12 9.015 C515 15.39 15247 74.92 

q T4614 Te 6a 13027 72.87 72.74 T3eDo) 75277 152.05 Teer oe} 75244 75245 714.88 

8 74.14 73.66 73225 72-82 T2274 73.66 75.282 Tay oN) 15213 75446 75245 74.86 

9 74.11 73.66 e265 Uaioe UA 2 T3218 75.85 (Mao ey Td el 2 15.50 75.43 14-82 
LO 174.08 73.66 Boys 7272 72.76 T2672 T3291 75.86 Paede Toad dt ae 5it 715241 74.80 
LL 74.07 73.63 13022 72.73 C2 Te? 73.95 T5287 15.52 (ayy iio} Pham fi 75.38 14.77 
12 74.05 73.58 pois: Cal U2o tS T2570 74.05 75.88 75.48 PT Sie eal 15253 75-40 14.76 
£3. T4295 13% 55 73.21 T26%2 T2271 TSE Aswryc)o | T5247 75.10 (5.652 15237 T4274 
14 74.293 ee 5S' Tie 2al T2e{O 72.69 74.23 75.93 75245 15.10 Te Dit 150 3'5 14.72 
Ne 74.03 M553 73218 72.68 72.72 14.34 76.01 75241 75.13 USS) 75.33 174.69 
16 T4292 73.252 (Ste 5 72-69 U2 ee 14.37 76.02 75.240 EGov) les! 75-51 15232 14.66 
me Tair) TBre Dk 73214 72.68 reste 14641 76.902 T5S.3'8F 15414 (eae) 75231 14-63 
18 73.98 73.48 73214 72.65 72.73 174.49 76.01 1535. 75.16 75.58 15228 74.60 
19 73.95 73.47 13s t3 72.62 72.73 74.53 76.40 715234 TS) Sipe) 75.226 74.57 
20 73295 73.46 73.10 T2603 T2272 74-62 75-97 5230 75619 C5 D4 75.25 14.54 
21 1BE93 TBs: 45 73.06 UCASE den t2 14.67 75.97 Tee TIM 75.55 75224 74.53 
22 13:59:2 73245 73.02 72663 T2272 74.72 75.96 Poe Diet Td D4 75.23 74.250 
23 73.89 73.42 72.97 72.67 72.72 14.79 75.98 See 75228 75.55 ease) 74.46 
24 73.88 73.40 72-96 T2272 V2 he 14684 75.98 748) 75434 1Sei5Si T5021 14644 
25 73.84 73.38 T2093 T20 tt 72.72 74.38 75.96 (re eh 15.35 Theis ys) 75.19 14042 
26 713284 13236 RiAaeHt CCAM AT 72.70 75.00 715293 15226 75.32 150654 75-17 14.40 
27 T3284 132230 Tes Od LAPSE (2ief3 (Aare hs | 75.94 T5324 T5231 75.55 75215 14.38 
23 73.81 73.34 72.90 72.76 12a 75.22 15092 75.20 15.234 15653 75-12 74.36 
29 73.79 73233 72.90 T2.7T 72.76 75.31 75.89 75.220 75.35 T5053 75.10 74036 
30 Ws 19 = 72.89 T2277 72.83 75240 75.85 AeA | 15.37 15655 75.06 14232 
31 TaBics Mints -- 72.87 =e 72-91 a 75.83 75.20 == 75.55 = 74.28 
MEAN 74.00 73.54 We l2 (ici 72.74 14225 15.86 75.43 75.220 TDi 75.33 14.65 
MAX. 74.19 TAB TR T3633 72.88 T2291 75-40 76.02 75-81 75.37 75.58 156 Si 75202 
MIN. re Coe af iolneyes 72.87 72.57 72269 73.01 75444 FAs 70) 75.10 15.237 75-06 74228 

FOR THE YEAR 1956 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 6 Years) 
MEAN 74.36 feet 74.25 feet 
MAXIMUM 76.02 feet on July 16 and 17 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.57 feet on April 21 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


I - Interpolated, 
Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1957 


T i 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE | JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER cacti 
4 = = = fo ic | 

1 74.25 = Se — es etd T6247 76.41 75.68 T5229 75.08 74.78 

2 74.72 = a —— shar 73292 76-51 76.37 TS.59 She S pe  § 75.06 74.76 

3 74.20 == SS — as 74205 76.56 T6635 T5257 196 3O 75.05 74.75 

4 74.15 —— SS ee —— 74.20 76.61 76.32 75.54 15230 75.05 74.73 

5 74.13 = — — ee 74.34 76.65 76.30 75252 75231 75.04 74.71 

6 74.10 i oe —— > 74.39 76.67 16-29 75.53 75.30 75.03 74.70 

7 74.08 = oS — oS 74-51 76.67 76.23 [ee 4 75.30 75.02 74.68 

a 74.05 == =e —— =e 74.58 76.68 76.17 75.50 T5229 75.02 74.67 

9 74.03 ae a == ae 74.67 76.69 76.12 75.49 75.30 75.01 74.66 
10 74.90 ais == a= = 74.75 76.71 76.08 75248 75-28 75-00 14-64 
ee 73.98 =o == == = 74.84 76.72 76.03 75.47 75225 75-00 74.62 
12 T3295 = = = = 74.97 76.73 76.02 75-46 75.23 74.98 74.260 
13 73.92 = = — oS 75.06 76.73 (595 75-48 75.21 74.96 74-59 
14 73.289 —— = = io 15.43 76.14 15.93 T5247 75.20 714.94 74.57 
Ub 73.85 = — — ate: 15224 76.76 75.88 75.45 75.18 74292 74255 
16 T3179 =-- —= = as T5237 76.78 75.86 75.44% 75.14 74.92 74.53 
17 73.76 ss == = == 75245 HOato 75.84 15.47 75.18 74291 74.52 
18 Tae — = eo = 75.55 76.80 75.85 75.44 Welt 74-91 74.50 
19 73.69 i = == ss 75-69 T6070 75.83 15243 75.19 74.91 74248 
29 732.67 == = — =e 75.33 T6071 75.86 75.40 75.17 74290 74045 
21 73.64 a — ie = T5393 76.71 T5284 75.34 75.17 74.90 714243 
22: 73.64 — a —— ae 76.95 76.68 75281 715-37 75.16 74.89 14242 
23 73.62 = = = = 76.19 76.63 TDs Tit 75242 75.16 74.88 74.41 
24 73.60 = — paar] a 76.22 76-62 75272 75-40 75214 74287 74242 
25 73-57 — = aS a 76.26 76.60 75-71 75.40 75014 74.87 T4241 
26 73.54 a ial == =e 76.30 76.57 75.68 T5639) T5215 74286 74.41 
27 73249 a == a a 76.33 76.53 75.70 75.34 75.16 74.85 74.40 
28 73245 =e s oe ae 76.39 76.50 15202 75.32 T5e13 74.83 74238 
29 73242 = me — 73.42 T6041 76248 75-70 75.239 75.11 74-82 74.38 
30 73.240 — == = 73.50 76.45 7645 75.72 75.29 75.10 74.80 74.37 
31 13.38 = — == 73.66 a 76.43 75.68 = 75.09 iro 74236 
MEAN 73.281 = = == == 75.29 76.64 715296 75.45 T5621 74.94 74.54 
MAX. 74.25 re = —— = 76645 76.80 76.41 75268 75.36 75.08 74.78 
MIN. 73.38 == == = oes UBT 76243 75.68 75.229 75.09 74-80 74.36 

FOR THE YEAR 1957 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 6 Years) 
MEAN -- 74.25 feet 
MAXIMUM 76.80 feet on July 18 76.83 feet, June 29 to July 5, 1950 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 73.38 feet on January 31 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1958 


JANUARY ] FEBRUARY iJ MARCH APRIL MAY | JUNE = JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
aaa L 

jh 74.34 T3268 13242 73.220 73.17 75.07 76.97 75.15 75-13 75.18 Tees 74-80 

2 74.32 73.84 73239 73.19 73.18 TAs bi! 76.97 75.73 75.13 75218 (5.21 74.78 

e 74.31 73.281 73.36 ise L6 teks. Tease > 76.98 75.67 75213 75219 75.21 14.74 

4 74.29 73.78 73-33 ASSO if Tosees 75.37 76.97 75.63 even), 75.19 75.17 74.72 

5 74.765 Toad 13035 TekS 73.20 75245 76.93 75.59 75.12 75.19 Leese te Wf 74.70 

6 74.25 haet2 73234 73214 73-20 Die SD. 76.91 (5055 Teka 75.19 Tie 8 tei 74.70 

ie 74.23 73.69 73235 73-11 73.21 75.61 T6287 75.49 Tel 2 C50 l9 75-15 74.66 

a 74.21 73.66 73236 73-11 73.22 715.73 76.84 75-48 75-11 75.19 75.13 74.64 

9 74.19 73264 73-36 73.09 tdi Ss 75.81 76.83 1 Pen he Celt 75.19 75-11 14.63 
He) 74.17 73.62 73.36 THe OT 73.24 75.85 76.79 75.41 T7511 75.20 Theil 74-262 
ll 74.15 73.60 73.35 73.95 73.26 75.97 76.78 75239 Corea 75.20 75.09 174260 
12 74.14 73.60 73-38 73.04 73.29 76.05 76.75 (fee / 75.11 75221 75.07 74.56 
13 MG ele 73.59 73.239 73294 TB032 76.11 76.69 15.37 15-12 75223 1530T 74.52 
14 74.19 73.58 73-40 73-93 73.34 T6621 76.65 Lye 15.213 75223 75.05 74.50 
15 14.08 73.58 73.238 73.204 73244 76225 T6261 75-33 Tek T5iee SD 715.03. 14446 
16 74.05 ye Lyd Ti 3.0:3 h 73.03 713.54 76235 76.55 7 OSteye Pe CASS Uf 75.27 75.00 74242 
17 74295 GoieD) | Ceol, 73-01 73264 16.47 76.51 (eres © CATH Wee 15.29 74.98 74 4Q 
18 74.04 73.56 T3335 73.02 73.70 16.53 76.45 T5031, 5-17 75.31 74.96 74.38 
ty 74.02 732.55 73.36 73.02 VTA 76.63 T6244 75.30 75.19 75231 74.97 74.236 
20 74.202 73.54 73.34 73.01 73.87 76267 76.36 75230 75.19 Rgsice | 74.96 74.36 
21 74.01 Tie eee FAC SE 2 73.00 73.96 76-71 76.31 75229 75.18 These) 74296 714234 
22 74.00 P36 Dz. 73230 73.02 14.02 BAST fe 76.25 T ASI Abe 7T5.1f 75.29 14.94 74.33 
23 13.99 Race yey e 73.28 73.05 74.09 76.81 76.21 TAS IRAE | 75-17 T5227 74.92 74.30 
24 13.98 Uae Ok 73.27 73.09 74.22 76.85 76-11 75.21 75018 (d020 74.90 74.28 
25 13296 73.50 73.29 73.10 14.32 76.87 176.05 75.290 TAT) Te2> 74.90 74-26 
26 L=9S 73.48 7342-27 Toe 1 14242 76.89 76.01 T5019 T5el9 75-25 74.88 74226 
27 73294 73246 73.26 73.12 14.43 16.92 15295 (5a TZ 75.19 15.223 74286 74.24 
28 13492 13244 73.25 tos23 74.63 76.92 75.91 15.17 75-19 75.23 74.85 74.22 
29 3.09% ao 73.24 73-14 74.72 76.94 75.85 (Seo T5019 15.23 14.84 74.20 
30 73.90 == 73.22 T3215 74.84 76.97 eet Oe) 75.13 75.18 Tec 14.82 74.18 
31 T3%990 => 73.21 =n 74.97 —— 75.15 De VS =e 15223 aan 74-14 
MEAN 74.909 73.61 73.33 73.09 73.74 T6222 76.49 75-36 {aek 5 T5323 75.02 74246 
MAX. 74.34 73.87 73242 73.20 74.97 76.97 76.98 (Sat? 75.19 75.31 Ties 74.80 
MIN. 73.99 73244 73-21 73-00 T3610 156 OT. {Die TD Coro Gye ah 75.18 74.282 T4014 

4 4 
FOR THE YEAR 1958 FOR ALL THE YEARS RECORDED (7 Years) 
MEAN 74.65 feet 74.31 feet 
MAXIMUM 76.98 feet on July 3 76.98 feet on July 3, 1958 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 73.00 feet on April 21 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1959 


ea 
| JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
— + = T 
1 14213 73.58 Tagl2 72.86 73.16 15.54 76.72 76.38 1559 14.97 75.33 75-55 
2 74212 73.56 Toekl 72.85 73214 15264 76.70 76244 75254 74.92 75-35 75.53 
3 74.19 T36DS: 73.10 72.84 Tel) T5214 76266 76242 75252 74.95 75.39 75-51 
4 74.03 (rede 73.08 72-82 Tet 5 75-87 76-62 76.42 75-51 74.96 75.40 75.50 
5 74.07 73.50 73-08 72.82 73.16 175.96 76.60 76.42 75-48 74.91 75-40 75-48 
6 74206 73448 73.06 72-83 Tejon bes 76.04 76.56 762-42 75-46 74.88 75-40 715246 
7 74.96 73246 73.05 72-84 73-18 76.14 76.55 76.40 75245 74.88 75-40 75242 
8 74.94 73244 73-03 72.36 73.18 76.22 76.55 76.36 75444 74.86 75-41 75-42 
9 74204 13443 73.02 72.88 73.20 76.232 76.54 76.36 75-41 74.86 75242 75242 
10 14.03 73.42 73.02 72.89 UIE a74 76-38 76.54 76.34 75.38 74.88 75242 75239 
lL 74.02 73.40 73-01 72.90 73226 76.46 76253 16.34 75.36 74.90 15244 75.35 
12 73.98 73-38 73.00 72-92 73 32 76.52 76.52 76.32 75.32 T4291 15246 75232 
13 73.96 73.36 73.00 72.92 73.40 76.58 76-51 76.32 ERATE 74.94 75.48 rsyey*) 
14 Teer 13.34 72.99 72.93 73.54 76.62 76-50 76.26 15424 14.92 75.50 75-26 
ais 13.92 ieee) 72.98 72294 73.62 7668 76248 176.22 75.19 74.90 15.52 15224 
16 73.92 73232 72.97 72.94 73.72 76.76 76246 76-12 T5215 74.88 75.53 75.23 
17 7.90 73.30 72.96 72-96 73.76 76.80 T6645 76.10 75212 74.90 75.54 75-21 
18 73.90 MAS 72.97 72.97 73284 76 284 76.43 76.09 75.09 14.93 75-55 75.18 
LS 73.88 73.28 172.96 72.98 74.02 76.89 T6.41 76.07 75-08 74.92 75.57 75-15 
20 73.86 73-26 72.95 72-98 74-10 76.89 76.37 76.03 75.06 14.89 75254 75.12 
7A\N 73.84 73224 72.94 72.99 74.17 76.90 76.36 715.98 75.03 74.89 75.51 75.07 
22 73.82 73.22 72.93 73.90 74224 76.90 76.35 75291 14.99 714.88 75.51 75202 
23 73-78 73.20 12.93 73.01 714.34 76288 76.31 75.89 74.95 74.85 Te Dk 74.98 
24 73274 73.18 72.92 73-02 14.46 76.86 76.35 75.88 14.93 74.90 75-51 74.95 
25 73-71 73.17 72.92 73.04 74.58 76.82 76-41 75-86 74.93 T4.97 75.51 74.93 
26 73.68 73.16 W209 lk 73.06 14.68 76.78 76243 75.81 74.92 T5ell 75.53 74.92 
20 73.67 13-14 72.90 73.10 74.80 T6274 16443 75.75 74.91 75.19 75.53 74-91 
28 73.66 73.12 72.88 73-12 74.96 T6274 T6241 75-73 74-292 75-23 75.55 74.87 
(Ps) 73.64 => 72.88 73.14 75.10 76.72 76239 75.269 74.95 75225 Wwaao 74.83 
30 73.62 35 72-87 Tel 75.28 76.74 76.37 75265 75.01 75.27 75255 74.79 
31 73.60 ao 72.86 = 75-40 = 76.35 75.62 = 75.29 = 74.74% 
MEAN 73.90 73.34 72.98 72.95 73.88 76.50 76.48 76212 75-21 74.97 75.48 75219 
MAX. 74-13 73.58 Tali2 73-17 75240 76.90 76.72 T6244 75-59 15.29 75.57 75.55 
MIN. 73.60 TSaEZ 72.86 72.82 73.14 715.54 76.31 75.62 74.91 74.85 75233 T4214 
Jt IE 
FOR THE YEAR 1959 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 8 Years) 
MEAN 74.75 feet 74.36 feet 
MAXIMUM 76.90 feet on June 21 and 22 76.98 feet on July 3, 1958 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.82 feet on April 4 and 5 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1960 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ + + 

1 i Gar Ss 73295 13/053 73203 72-97 14.88 T5672 75.13 HTT 75-61 T5041 75.39 

2 14.71 73.93 rie 5 Gy 73.01 72.96 74.89 75.69 75.13 15.77 75.61 75244 75.236 

3 74.68 eS. 73-50 73.01 72.95 74.91 75-66 75-13 75-77 75-60 75246 75.36 

4 74.65 73.93 73-48 73.01 72299 14.97 75.63 75.13 eae T he) (559) 75.48 75.34 

5 74.63 T3091 13246 73.01 73.03 75.04 75.60 75013 T3515 75259 15248 75.33 

6 74.61 73.90 73243 73.00 73.07 75.09 75.58 15014 75276 75-61 T5249 75.32 

7 74.58 73288 73.39 73.00 73-10 75216 75.55 75.14 75.76 75.61 75.50 75230 

8 74.54 73.86 73.39 72.99 73.13 75-22 M52 75.15 75-15 75261 75.52 T5227 

9 74.50 73.83 73-39 72.99 73.16 75.229 75.50 T5217 75275 75.60 75.53 75-24 
19 14.48 73.80 73.38 72.98 3.18 75.33 75.48 75.21 75.75 75.60 75.53 75-20 
Ll 74.46 Tal I, 73237 72.97 73221 715.38 715446 75.23 TS tee, 75259 T5651 75218 
12 14.444 Tene 13.35 72.98 73.24 75243 75644 75.26 75.69 15-59 75.50 75.16 
13 T4441 73276 3632 72299 Beir 75245 75.38 75.30 75267 75.58 75248 75.14 
14 74.37 73-76 73228 72296 13030 75.47 Wess 75.35 75.66 75.57 75248 T5ellL 
15 74.34 73.76 73224 72094 73.38 75.50 75631 75.39 75266 75-53 75249 75.10 
16 74.33 73-76 73-22 T2294 73445 75.57 75.29 75.43 75266 T5249 75.50 75.09 
17 74432 73275 73.22 72.96 73262 75.61 75426 715245 75.66 75.49 75.51 75209 
18 74429 73.71 73220 72.98 73.74 75267 15224 75.48 75.67 75.49 75650 75-07 
19 14.25 73266 73-19 73.01 73.85 75.69 75.21 75.50 75.68 75.48 75049 75-07 
29 74.22 73.66 73218 73.04 73.94 75.71 15.19 75-52 75.67 75248 75249 75.05 
21 74.19 73.65 73.18 73.02 74.06 75-71 75216 75252 75-66 15247 75.50 75.03 
22 74.16 73.61 73-16 12899 74.16 T5272 75-11 75.54 75-66 75644 75649 75.02 
rao) r415 73.56 73216 T2895 74624 T5273 75211 (fear) 75-66 75.39 75248 75.00 
24 T4213 Tae, 73-16 V9 5) 74631 75674 Ted 75-57 75-66 75.41 T5047 74.99 
25 74.10 73253 73.14 72.94 74240 T3etS T5211 (5559) 75.67 15244 75.46 74.95 
26 14.07 73.51 73.12 72.94 14648 75-75 75609 75.260 75.68 75.44 75246 74.90 
27 74.06 Aso 73.10 72.96 14.58 75-76 75.09 15263 75.638 715242 75245 74.86 
28 74.05 eels! 73209 72.98 74.67 T5677 75.06 15265 75.66 75240 15244 74.86 
29 14.02 73.53 73.07 72-98 14.75 75.77 75.07 75267 75.66 75.38 75-43 714.84 
30 73.99 rae 73.06 72.97 74.81 75.78 75209 75.71 75.66 15.38 15242 74.82 
31 73.97 was 73.05 ai 74.88 = THz: T5274 =i 75.38 ae 74.80 
MEAN 74.34 73.73 Zee hi 72298 73.71 75246 75.33 75.39 75.70 75-51 75248 75.10 
MAX. 74.73 13595. 73.53 73.04 74.88 15-78 715-72 75.74 75.77 75.61 75.53 75.39 
MIN. T339'% 13651 T3305 72-94 72.95 74288 75.06 75-13 75.66 75.38 T5241 74-80 

aol 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 9 Years) 
MEAN 74.66 feet 74,40 feet 
MAXIMUM 75.78 feet on June 30 76.98 feet on July 3, 1958 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 72.94 feet on April 25 and 26 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100,00 feet, 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE ] JULY AUGUST leepreiGen yeh NOVEMBER | DECEMBER 
i + at ail } 

1 74.78 74.10 73254 73-13 73.03 714.34 75.06 74.82 74242 74.29 74.33 714.34 

7 14.74 74-08 73-52 73.11 73.07 74.37 75.04 74.78 74241 74.30 74.33 74.34 

3 T4274 74.206 73-50 Taelt 73.10 74.43 75.02 74.80 74.40 74.30 74.32 74.32 

4 74.72 74.04 73249 73.11 73.13 74243 75.02 74.78 74.39 74.30 74.32 74.30 

5 74.70 74.02 73647 73-11 73-16 74.49 75.202 74.77 74.38 74.30 74.31 74.29 

6 74.68 73.99 73-45 73-10 73-20 74.51 75-01 74276 74.36 14.30 74.30 74.28 

7 74.65 73296 73-44 73.09 73.23 74.57 75.00 74275 74235 74.30 74.30 74227 

8 74261 73.94 73242 73.08 73-27 74-61 75.02 T4273 14.34 74.30 74.30 74-27 

9 74-60 73.92 73-40 73.07 73-30 74265 75.06 74.69 74.32 74.30 74.29 74-25 
10 74.58 73.90 73-38 73.07 73-33 74.68 75206 74.66 74.32 74.33 74229 74223 
ll 74.56 73.89 iS yoieih 73-06 Woes 5: 74.71 75-206 74.62 74.32 714.34 74.28 74-23 
12 74.54 73.86 73.36 73204 73 236 14.72 75.05 74.57 74.31 74.35 74.28 74.22 
rs 74.51 73284 73.36 73-03 7339 74.73 75.05 74.57 74-30 74.36 74.27 74.22 
14 14249 73.83 73234 73.01 73-43 14.73 75.05 74.56 74.29 74.36 74.27 74.220 
15 74.47 73.82 73234 73-00 73.54 74.75 75.06 74.54 74.29 74.36 74.27 74.18 
16 74.46 73.80 73.32 73.00 73.67 74.81 75.06 74253 74.28 74.36 74.27 74.15 
17 74244 73.78 73.32 73.00 73.72 74.84 75205 14.53 T4227 74.37 74.27 74.13 
18 74 243 73.75 73.30 73.00 73-78 74.87 75.03 74-53 74226 14.37 T4227 74-11 
19 74.40 73.72 73-30 73.00 73.82 74.89 75-01 74.51 74.26 74.37 74.28 74.11 
20 74.36 73.70 73.28 73.00 73.88 T4291 75-01 74.50 74225 74-36 714.27 74.10 
21 74234 73.69 73226 72.99 73.90 74.95 75.01 74248 74225 74.236 74226 74.10 
22 74.31 73.68 73224 72.98 13-94 74.95 75-00 74248 74.25 74236 74.24 74.08 
23 74.29 73.66 73.23 73.00 74.02 74299 74299 74.47 14224 14.36 14224 74-08 
24 74.26 73.63 73-23 73-02 74.06 75.01 74294 74246 74225 74.36 74.25 74.07 
25 74225 73.60 73.22 73202 74.10 75.03 74.90 74246 74226 74.36 74226 74.05 
26 74.23 T3050 73.20 73.02 74.15 75.03 74.89 14244 14227 74.36 74-28 74.05 
27 74222 73-55 73.19 73.02 74.18 75204 74.87 74.44 74.29 74.36 74231 74.04 
28 74.20 CEOS 73-18 73-02 74.21 75.06 14286 14.44 74.29 74.35 74.31 74.03 
29 74.18 ms 73.17 73.02 74.24 75.07 14.84 74.43 74229 74.35 74.33 74.02 
30 74.16 — 73.16 73.02 74.28 75.08 74.83 74.43 74-28 14.34 14234 74.00 
31 74.13 == 73215 a 74-31 == 74.82 74243 —— 74.33 —— 73298 
MEAN 74245 73.82 Wea 73.04 73.65 74.78 74.99 74.58 74-31 74.34 74.29 74.16 
MAX. 74.78 74-10 73-54 73213 74.31 75.08 75.06 74.82 74242 74.37 14234 74234 
MIN. 74.13 73.55 TIaES, 72.98 73.03 74.34 74-82 74.43 14.24 T4229 74.24 73-98 

ih IE al fw 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 10 Years) 
MEAN 74,14 feet 74.37 feet 
MAXIMUM 75.08 feet on June 30 76.98 feet on July 3, 1958 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.98 feet on April 22 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1962 


= 
JANUARY | SERB OEY MARCH | APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SerreMaen| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 | 
1 73.97 73262 73.30 73204 72.76 14224 75.30 74.75 74.29 74262 74.52 74.05 
? 73.96 73-61 73.31 73203 72.79 74230 75.23 14.73 74233 14.6% 74.51 74.04 
3 73.96 73.61 73-32 73-01 72-81 74.38 15224 74.70 74.36 14.62 74-51 73.99 
4 73292 73260 73229 73201 72.81 T4247 75426 14.66 14234 14263 74.50 73297 
2 73.89 73.60 73.27 73-01 72.82 14.51 15227 14.63 74.33 14.63 74.48 73295 
46 73.89 {Smo 73.26 73200 72.83 74.58 75.27 74.59 74.31 74.61 14047 73.94% 
7 73.90 73.57 73425 72299 12.84 14264 75423 14.56 14.34 74.60 14645 73.95 
8 73.91 73-55 73424 72.97 72.86 14272 75.26 74252 14.38 14.59 14245 73-96 
9 73.90 73253 dpae 2. 72-96 72.87 74.75 75424 74.56 14241 74.58 14.43 73292 
10 73.89 T3651 73218 72.95 72.90 T4277 15.23 14252 14.42 14.57 14243 73.89 
ll 73.88 73.50 73218 72.96 72.90 14.77 75221 74.51 14243 14.57 14240 73287 
12 73.87 73248 73.18 72.96 72.91 14282 75216 14246 14245 74.58 14.38 73.86 
13 73285 73-47 73.15 72.96 72.93 14.91 75214 14642 14245 74.57 14.35 73.84 
14 73.84 73246 73215 72094 72.96 14.97 td5ec2 14.41 74-50 74.58 14.35 73.84 
15 73.83 13245 73.14 72.91 72.98 75.05 75.08 74-40 74.53 74.57 14.32 73.82 
14 73-81 13244 73.14 72289 73.00 75.09 75.10 14.37 74.54 14.59 14.30 73.79 
17 73.81 73244 73213 72.88 73206 75.09 75215 14235 74.55 74.58 74.26 73.77 
18 73.80 73.39 7311 72.87 73212 75-11 atk 14.33 14.57 14259 14224 73.75 
1S 73.80 73.38 73210 72-86 73226 75214 75208 74.30 74.58 74.59 14.23 73.73 
29 13279 Taso 73,10 72.86 73.35 75216 75205 14.27 74259 14.57 74223 73272 
21 73.79 73-37 73.09 72.86 73.45 75617 75.01 74224 74.59 74.59 74-22 73-69 
22 73.77 73237 73.07 72.86 T3055. 75220 74296 14.24% 74.60 14.60 74219 73-66 
23 73.75 13437 73.06 72.85 73.61 75223 74295 14224 74.60 74.59 74.18 73.67 
24 WeT%Z2 73.35 13.04 712.84 73.68 15226 74.91 14.25 74.60 74.60 74.18 73263 
25 73272 73.33 73-02 72.83 73.76 75227 74.88 14.25 74.62 74.61 74.16 73.59 
26 73272 13931 73.02 72281 73285 75.30 14.83 74025 74.60 74.61 74211 73.54 
27 73.70 73.31 73202 72,80 13294 75.31 14.176 14223 74.59 74.58 74.11 73-50 
28 73.68 7331 73294 72.79 14.00 75.31 14.77 14.22 74.60 74.56 74.09 73.48 
29 73.67 = 13294 72.78 74.08 75.31 14.79 74.23 74.61 14.54 74206 73246 
30 73265 =< 73.06 Wee 1%: 74.10 75.31 4.77 74.23 14262 74.52 14.206 T3244 
31 73.63 ee 73.05 —— 74.16 roe 74.76 74.23 == 74.52 on 73243 
MEAN 73.82 73.46 73215 72.91 73226 14294 75.07 14.41 74.49 74.59 74231 73.77 
MAX. 73.97 73.62 73.32 73.04 74.16 75.31 75.30 74.75 74262 74.64 74-52 74.05 
MIN. 73.63 73-31 73.02 72.77 12.76 14.24 74.76 14222 74229 14.52 74.06 73243 
Je tle a 


FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 11 Years) 
MEAN 74.01 feet 74.34 feet 
MAXIMUM 75.31 feet, June 27 to 30 76.98 feet on July 3, 1958 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 72.76 feet on May 1 72.56 feet on April 21, 1955 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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NICHICUN LAKE 


STATION NUMBER 092716 


GAUGE - MANUAL STATION IN OPERATION SINCE 1950 


DAELY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1963 


= 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY | JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| a | | | | 
1 73-40 73.10 72.88 V2a25 T1L.9T 74.16 75.44 75-21 74.48 14.07 73.96 74.05 
2 73.38 73.10 72.85 Vieaee 71.296 74-21 75.47 r(eicy74) | 14246 74.05 73.99 74.06 
4. 73-36 73.299 72.83 Teer TL29T 74.33 Teo] 75.20 74.46 74-04 74.02 14.04 
4 73236 73.07 72.83 Weaeon 71.99 74.39 75244 T50L0 74246 74.04 73-97 74.02 
5 73232 73.06 72.80 T2689 72.03 74645 75.42 15.15 74.45 74.01 73.95 74.02 
6 Te23k 73-96 Veet D Liar at / 72-06 74250 75.48 T5013 14242 74.04 73.87 714204 
7 73-29 73295 72.73 72.16 72.16 74.56 75.45 75.12 74.39 74.04 73-86 74.04 
8 73,28 73-06 72.67 72-16 72.21 74.63 75245 75.08 74.36 74.03 73.85 74.03 
9 73.26 73204 72265 Tlake 72.225 74.67 75-41 75.05 14.35 74.03 73.88 74.02 
10 73-23 73.04 72-62 T2ak2 72.28 74.74 75.39 75.02 74.33 74.02 73-89 74.04 
iy 73.24 73.02 72.58 V2ebL 72.390 74.80 75.39 75-02 74.32 73.98 73.92 74.03 
12 73-21 73.03 Ra) 72.09 72.35 74.85 75-41 74.97 74.33 73.98 73-96 74.05 
13 Toews 13.02 72.49 72.07 72.41 74.93 75.38 74.92 74.30 73.97 73.98 74.03 
14 3.23 73-01 72.46 72.05 72245 74298 T5237 74.91 74.28 73.96 73.96 74.04 
15 7 de $e} 73201 72.46 72.03 72.58 75.02 15.25 T7491 74.29 74.00 73.96 74.05 
16 73.24 73-00 72.42 72.028 T2071 75.07 75225 74.91 14.26 73.98 73.95 74.05 
1 4 73.25 72.99 12.39 72.90 72.78 75012 75.228 74.90 74223 73.94 73.94% 74.07 
18 13s23, 72.98 (ere 71.98 72.88 75.16 15.27 74-88 74.222 73-94 73.96 74.05 
19 TWie23 72-97 172.34 71.94 VASES 75-21 75-21 74-86 74.21 73.92 73-94 74.03 
20 73-21 72.98 WAP 4 71.92 72.96 Uae ee T5elT 74.83 74.20 73.90 73.92 74.03 
21 73-21 72.96 72.30 71.91 73218 75.30 75.17 74-81 74.18 73.89 73.93 74.02 
22 73.18 L269> 72.29 71.89 73.16 15.32 75.14 74-78 74.17 73-91 73.94 74-01 
23 73.17 12.96 72.27 71.89 T3635) 75234 75-12 74.276 74-15 73.87 74.00 73.99 
24 73.18 72.93 72.26 71.90 73243 75237 75-11 T4271 T4214 73.87 74.01 73.97 
25 73.14 72.93 72.25 Wie e 73.42 75.39 75.43 74-68 74.12 73-86 74.02 73.95 
26 73-15 72.92 72.24 71.9% 73.62 75.41 75.14 714264 74.12 73-85 74.03 73.94 
27 73.15 NRE M2 72.23 71.96 73.74 75.43 75.15 74.63 74.10 73.87 74.02 73-93 
28 73.12 72.91 72224 (1295 73-88 75.42 75.18 74.62 74-08 73-88 74.02 73.89 
29 73.12 ro Rae) 71.94 T7329. 75 043 75.19 74-61 74.07 73.90 74204 73-87 
30 73.11 a 72.223 71.96 We 9T 75245 75.20 74.56 74-08 73.92 74.06 73.87 
Si 73.13 = j 72.23 = 74.00 = 75.21 74.50 Said 73.95 <a 73.88 
MEAN 73525 73.0L 72.48 72-04 72.80 74.96 75.30 74.90 74.27 73.96 73.96 74.00 
MAK. 73-40 73.10 72.88 72.23 74.00 75.45 75.51 75-21 74248 74.07 74.06 74.07 
MIN. Tell T2091 sey) 71.89 71.96 174.16 for yf 74.50 74.07 73.85 73.85 73.87 
L L il ! | 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 12 Years) 
MEAN 73.74 feet 74.29 feet 
MAXIMUM 75.51 feet on July 3 76.98 feet on July 3, 1958 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 71.89 feet on April 22 and 23 71.89 feet on April 22 and 23, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, C-12, elevation 100.00 feet. 
Gauge read once daily. 
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KANAAUPSCOW 


0.8 MI. UPSTREAM FROM THE POUTRE CREEK 


STATION NUMBER 092705 


DRAINAGE AREA - 6680 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 

1 ne ae == == or 20,500 10,600* 13,300 16,300* 15,300C 14,200 9, 300E 

2 say coe rae i ae 19,600 10,700 13+600 15,700 15,100C 13800 9,100 

2 ae ae = —— a 18,900 10,800 14,800 15,200 15,100 13,700 9,000 

4 he eS ected be ets 18,800 11400 15,500 14,800 15,100 13,500 8,900 

5 — ae +S am aad 19,600 13,300 152600 14400 15400 134400 8,700 

6 ea es = == BS 20,200 14,700 15,600 14,100 15,400 13,400 8,500 

7 co 3 ea = AS 20, 400 14,800 15,600 13,900C 15400 13,400 8400 

8 ag mae ais et oo 20,100 14,600 15,400 13,600 15,600 13,400 8,200 

9 ge ater == =S == 19,600 14+400 15,000 13,400 16,100 12,800 8,100 
10 = == te = == 19,000 14,000 14,700 13,000 16,700 12,1008 8,000 
11 aes a= == == Tie 18,300* 13,900 14,600 12,600 17,300 12,000 7,800 
12 =S oS SS oo =e 17,800 144600 14,400 12,400 17,500 12,000 7,700 
13 ad == = = ae 17,100 15,000 14-400 12,100 17,800 11,900 7,600 
14 rise Saar — aaa == 16,300* 15400 14,600 12,000 17,800 11,800 7,500 
15 a met == a> ae 15,600* 15,700 15,000 11,800 17600 11,800 79400 
16 at So =) a3 aes 15,200 16,000 15,400 11,700 17,600 11,700 7,200 
17 += == oe == == 14,800* 16,500 16,000 11,600 17.500 11,600 7100 
18 a == 2S ae 2S 14,100 162900 17,800 11,600 17,100 11,5400 7,000 
Lt? af: == es —— cae 13400 16,800 19,500 11,600 16,900 11,200 6-900 
20 oS = == —— a 12,800 16,600 21,300 11,700 16,900 11,000E 6,800 
21 =r == a SS ae 12,300* 16,000 22,200 11,800 16,900 10,900 6,600 
22 oS =a — eo — 11,800 15,600 22,600 12,000 16,500 10,700 6,500 
23 as a) ion a oie 11,500 15,500 22,100 12,200 16,000 10,400 6400 
24 ao ated te = te, 11,000* 15,300 21,600 12,500 16.000 10,200 6,400 
25 meas <a = se 2 107600 14,900* 20,800* 12,800 15,500 10,100 6,300 
26 == = <= fae ae 10,200 14,600 20,000 13,200 14,800 10,000 6,200 
cA f = —< == a ie 10,000 14,400 19,000 13,800 14,600 9,800 6,000 
28 a —— -- == se 10,100* 13,900 18,600 14,400 14,600 9,700 6,000 
29 -—< == i —— = 10,100 13,600 18,000 15,000 14,200 9,500 5,900 
30 es aS fine 22,300* 10,200 13,400 17,300 15,400 13,800 91400 5,800 
31 a aim oad a 214500 cis 13400 17,000 as 13,800 -- 5,700 
MEAN =—- = =< = ie 15,300 14,400 17,100 13,200E 16,000 11, 700E Ty 320E 
MAX. — -- -- 2S ie 20,500 16,900 22,600 16,300* 17,800 14,200 9,300E 
MIN. i co == == -- 10,000 10,600* 13,300 11,600C 13,800 9,400E 5, T00E 

FOR THE YEAR 1960 
MEAN = 
MAXIMUM 22,600 cfs on August 22 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 


B - Ice effect from November 10. 


22,700 cfs on August 22 at 3 p.m. 


5,700E cfs on December 31] 


C - By comparison with Denys River, 16.7 miles from the Grande Riviére de la Baleine from September 7 to October 2. 


E - Estimated from November 20. 


Stage discharge relation is extrapolated above 22,600 cfs and below 10,200 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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KANAAUPSCOW 


0.8 MI. UPSTREAM FROM THE POUTRE CREEK 


STATION NUMBER 092705 


DRAINAGE AREA - 6680 SQ. MI STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


7 
JANUARY FEBRUARY ] MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 + 
1 5,600E 3,570* 2,700E 2+380E 5,780C 12,300 14,400 ae = a -= i 
2 5,500 3,530E 2,690 21380 6,500 11,600 14,600 ae ae == = = 
3 5»400 34500 2,670 29370 772008 11.400 14,800 s- aa a ra a 
4 5,300 34450 21650 22350 7,800 11,100 14,800 = == pa ad 3 
5 5,200 349400 22630 24350 8600 10,700 14,5 700* -- -- -- -- -- 
6 57150 3,380 2610 21350 9,500 10,400 14,500 oS aS ae a = 
7 5,030 34330 2,600 21330 10,500 10,200 14,100 aS ae ces =s = 
8 4,990 35300 25590 21340 11.400 9.680 ae = Se nae == = 
“) 4,900 34270 2.580 2,330 12,700 9,480 = Ge — ps Ge a 
10 4820 34220 24560 2330 14,200 9,280 aS = =o a aS = 
1l 4,780 3,200 25540 2+330 15400 9,150 = Ge a a a a 
be 4,680 34180 2,530 21340 16,700 9,080 aS 3S os == = a 
13 41600 39130 21520 29350 18,000 8,980 aS a ae = se == 
14 4,550 3,100 22510 2,370E 19,000 8,850 ca = a Se a I 
15 41480 3,070 2,500 2,390C 19,800 8,750 eS aS Re —— a aa 
16 41400 34030 25490 27400 20,200 8,710 a a a a) sO ae 
17 4,370 3000 21480 29440 20,300 8,690* Se a == aS a — 
18 45280 2980 29470 22480 20.200 8,570 = = ee ee = ae 
19 41230 27960 21460 2-500 20,000 8» 460 ao a SS == a = 
20 4190 22920 24450 29570 19,700 8,750 ore se a — ae SS 
21 4,100 2,900 25440 24690 19,200 9,500 = Sc == = a =a 
22 4,030 2,890 25430 2.800 18,500 10,000 — > —— eae == = 
23 4,000 21850 2420 22990 18,100 10,200 a= ae ae == == = 
24 3940 2 +830 29410 34150 17,400 10,200 oe =e A => a == 
25 34900 2,800 2,410 34400 16,600 10,400 a ss — a a =e 
26 3,840 2790 2400 3,680 16,100 11,400* a a ay ao = ae 
27 3,800 2,770 21400 4050 151400 11,600 go ae ars aaae == =F 
28 39740 22740 2 +400 44400 14,900 11,900* a = a= —— ae oa 
7 | 3,700 arr 25400 4,800 14,100 12,4400 == == a ae a “i 
30 3,660 or 2,400 59400 13,400 13,700 c= =e sh? eo ota = 
31 39620 SS 22400 ta 12,800C ea = cs os “= =a cad 
MEAN 41 4B80E 3,110E 2s510E 2 5830E 14,800E 10,200 SS = a= oo Se = 
MAX. 5,600E 3,570* 2,TOOE 5+400€ 20,300C 13,700 SS Se == = = on 
MIN. 34 620E 29 740E 2+400E 2,330E 5,780C 8,460 mo ms — = oie == 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 20,300 cfs on May 17 22,600 cfs on August 22, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
B - Ice effect to May 5. 

C - By comparison with Denys April 15 to May 31. 
E - Estimated to April 14. 
Stage discharge relation is extrapolated above 15,000 cfs and below 8,400 cfs 


Accuracy of records: 


poor. 


2,330E cfs, April 9 to 11 


22,700 cfs on August 22, 1960 at 3 p.m. 


2,330E cfs, April 9 to 11, 1961 


Commencing on July 8, discharges are published at Station No, 092706 which is located at 1.6 miles upstream. 


KANAAUPSCOW 


2.4 MI. UPSTREAM FROM THE POUTRE CREEK 


STATION NUMBER 092706 


DRAINAGE AREA - 6680 SQ. MI, 


GAUGE - RECORDING 
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STATION IN OPERATION SINCE 1961 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY OISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

1 = = = Gr; rains ao == 69140 51070 10,700C 10,000C 10,600E 

2 ae = == == Sm a a= 6,190* 5310 11,000 10,000 10,400 

3 == Ps aa = a= =a == 51920 5,800 11,400 10,000 107200 

b aim we <3 we a 3= ae 51640 60620 115800 10,000 10,100 

5 = — = == rs = =< 5.580 6+710 12,100 10,100 9,990 

6 os >: == = eo -- -- 51400 6,690 12,500 10400 9,750 

7 ‘an aoe =o = = — == 5.310% 62400 12,800 10,700 9,600 

8 a == e= s- oo —— 14,000* 54250E 6330 134200 11,000 9,400 

9 ce ae =— sin: as == 13,2001 54150 6,180 13,500 11,200 9,350 
10 Pe at se ae a -- 12,400* 5,050 64040 13,700 11.400 9,200 
11 nr == == — —— =< 12,0001 5,000 5790 13,800 11,600 9,050 
12 aa =e: Fe ae = == 11,600* 4,900 55400*| 13,900 11,700 8,990 
13 an sR ae = == -- 10,9001 44800 59370 13,800 11,800 8,800 
14 == ae me aR == -- 10,300 4,700 54270 13,700 11-900 8,650 
ji se a ae a -- -- 10,000 4.600 5180 13,600 12,0008 8,550 
16 Bie: i == -- -- -- 91680 4,600 5100 13,400 12,000 8,350 
17 am = — a == -- 9,810 45600 5,000 13,000 12,000 85250 
18 == ie sie =~ -- -- 95660* 45750 5,010 12,700 12,100 8,100 
19 om aS -= -- == -- 93501 41850 5,120 12,500 12,000 7,950 
20 = == -- -- -- -- 9,0501 5.000 69230 12,100 12,000C 7,800 
a1 sie = -- -- -- -- 8840 54150 69980 11,900 11,900E 7,600 
22 =e a= == -- -- -- 8,550 5,200 7+260 11,700 11,800 771450 
23 == — == == -- = 84230 5300 79550 14.500 11700 7,300 
24 ee -- -- -- -- -- 1,970 5 +250E 8,030 11,300 11,600 7.200 
25 = -- -- -- -- -- 1,810* 5060 81440 11,000 11,400 7,000 
26 -- -- -- -- -- -- 7,550 51030 8,690 10,700 11,300 64900 
ot = -- -- -- -- -- 71210 51030 89760 10,500 11100 6-800 
28 -- -- -- -- -- -- 6+980* 5,090 94130 10.400 102900 6,650 
29 == —— -- -- -- -- 69720 5040 9,910 10,200 10,800 69550 
30 -- -- -- -- -- -- 6,600 5.060 10,300C 10.100 10,700 6,350 
31 -~ -- -- -- -- -- 60280 5.060 -- 10,000 -- 64250 
MEAN -- -- -- -- -- -- -- 5,150E 69660 12,100€ 11,200E By 360E 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- 67190* 10,300C 13,900C 12,100C 10,600E 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- 4600E 5,000 10,000C 10,000C 6,250E 

FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- -- 
MAXIMUM 14,000 cfs on July 8 14,000 cfs on July 8, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


- Discharge measurement. 


* 
B - Ice effect from November 15, 
I 


- Interpolated, 
C - By comparison with Denys River, 16.7 miles from the Grande Riviére de la Baleine, September 30 to November 20, 
E - Estimated August 8 to 24 and from November 21, 
Stage discharge relation is extrapolated above 31,000 cfs and below 5,300 cfs. 


Accuracy of records: 


poor, 


4,600E cfs on August 15, 16 and 17 


This station replaces Station No. 092705 located at 1.6 miles downstream, 


4,600E cfs on August 15, 16 and 17, 1961 


KANAAUPSCOW 


2.4 MI. UPSTREAM FROM THE POUTRE CREEK 


STATION NUMBER 092706 


DRAINAGE AREA - 6680 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 
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STATION IN OPERATION SINCE 1961 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962_ 


7 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ 
1 6,200E 39 360E 2+330E 2,080E 2 ,060E 32,500E 11,800 7,610 6,350 12,300 12,300 8,500E 
2 6,100 3,280* 24310 2,070* 2,100 31,000 11,800 71440 7,280 11,700 12,000 8,400 
3 6,000 3,210 25300 2,070 2170 29-500 11,700 7,380 72590 11,700 11,500 8,400 
4 5,850 3,180 2,290 22060 2200 28,100 11,400 72340 7.670 11,300 11,400 8400 
5 5,750 3,100 2+280 2060 2300 27,000 11,000 71280* 8,190 11,200 11,4100 8,300 
6 51600 3,050 2,260 2,050 2400 26,000 10,500 72280 8,780 10,900 11,100 8,200 
7 5,500 3,000 2+240* 2,050 2,580 24,800 10,400 77260 8,820 10,700 10,800 8,200 
8 51400 2,970 2,230 2040 2+750 23,800 10-300 7,020 8,780 10,400 10,600 8,100 
9 51250 2+930 2220 2,030 2,970 22,500 10,200 6,760 8,710 10,200 10,6008 8,000 
10 5,150 2,900 2200 2,020 3,290 21.700 10,100 6,510 8,460 9,840 10,600 7,900 
ll 5,000 2,880 27190 2,010 3,600B 20,400 9,620 6,350 8,500 9,750 10,400 7,700 
12 4,920 2.800 2,180 2,010 4,000 19:700 9,390 6,250 8,420 9,480 10,100 7,600 
13 4,800 2780 2,170 2,010 4,500 18, 800E 9,240* 6,180 8,460 9,300 10,000 7.500 
14 4,750 22750 29160 2-010 52200 18,000* 9,660 6,070 8,590 91280 9,600 7,400 
15 4,610 2+700 22160 22010 67400 17,100 10,000 51850 8,800 9,280 9,300 7,300 
16 41450 2,680 29150 2,010 7,600 17,100 10,100 5,790 8,950 9,280 9,100 7,100 
17 45420 29660 25140 2,010 8,300 17,100 10,100 54790 9+410 9,280 9,000 7,000 
| 18 4,350 2620 2,120 2,010 12,200 16,600 94940 5,770 9.890 94660 8,900 6,900 
19 4,280 2+600 2,110 2,010 18,000 15,900 9,730 5770 10,700 10,200 8,900E 6,800 
20 4,200 2,570 22110 27010 26,000 15,600 9,390 5,800 11,300 11,300 8,800 6,700 
21 4,110 27550 29110 2010 30,100 15,000 94320 5,820 11,800 12,400 8,800 6,600 
22 4,000 2.500 2110 2,000 35,000 14,400 9,320 5,890 12,200 13,100 8,800 6,500 
23 34950 24490 22110 2,000 37,900 14,200 9,280 51900 12,400 13,500 8,800 6+400 
24 3,900 21480 2110 2,000 39,100 14,100 9,060 5,940 12,700 13,800 8,800 6,400 
25 3,800 2450 24110 2,000 39,300 13,800 8,840 51920 12,800 13,700 8,700 6,200 
26 3,760 2410 2,100 2,000 39,100 13,600 8,710 5,800 12,900 13,700 8,600 6,200 
27 34680 21400 2,100 2000 38,400 134300 8,570 6,010 12,900 14,000 8,600 6,100 
28 34600 2.390 2,090 2,000 37,500 12,800 8,250 6,250 12,800 14,300 8.600 6,000 
29 34550 == 2,090 2,010 36,000 12,000 8,170 6,180 12,700 14,000 8,600 5,900 
| 30 3480 =— 2-080 2020 34,500 11,800 7,870 6,210 12,300 13,700 8,500 5,800 
| 31 34400 ee 22080 == 33,500 a 7,710 67110 =o 134100 oa 5,800 
MEAN 4,640E 2,770E 2,170E 2,020E 16,800E 19,300E 9,720 62370 9,970 11,500 9, 760E 7, 170E 
MAX. 6,200E 39360E 2,330E 2*080E 39,300E 32,500E 11,800 7,610 12,900 14,300 12,300 8, 500E 
MIN. 3,400E 21390E 2,080E 2,000E 2,060E 11,800 7,710 5,770 6,350 9,280 8,500E 5,800E 
MoF.C. 542 324 2253 236 1.967 2.255 1.138 2745 1.167 1.345 1.142 2839 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 8,540 cfs 8,540 cfs 
MAXIMUM 39,300E cfs on May 25 39,300E cfs on May 25, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 2,000E cfs, April 22 to 28 2,000E cfs, April 22 to 28, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 11 and from November 9. 

E - Estimated to June 13 and from November 19. 

Stage discharge relation is extrapolated above 31,000 cfs and below 5,300 cfs. 
Accuracy of records: fair. 
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KANAAUPSCOW 


2.4 MI. UPSTREAM FROM THE POUTRE CREEK 


STATION NUMBER 092706 


DRAINAGE AREA - 6680 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1961 


GAUGE - RECORDING 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 ss ms 

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

1 5,550E 3 »550E 2,800E 2,400E 7,000E | 34,000 94410 13,800 8400 79910 7,830 8,250B 

2 51450 34500 2800 2+40C 8600 30,500 9,190 13,800 8610 7,910 7,830 8y300E 
3 5 +400 34470 2,800 2,400 9,400 30,400 9,130 13,800 8,630* 7,910 7,830 8.350 
4 5 4300 34440* 214780 2,390 11,500 29,500 91260 134800 8y710 7,910 7,630 8,380 
5 54200 3 +400 24750 24390 13,500 28,500 9.530 134700 8,710 7,910 74440 8 +400 
6 5,150 34380 2+720% 24390 15,000 27,200 94570 13,200 8+690 7,910 7,400 81440 
7 5,050 34350 24720 21390 16,000 26,000 95570 12,700 8,740 7750 7,3508 8,500 
8 5,000 34300 2,710 24390 16,800 24,800 92590 12,100 8710 7,890 7+ 400 8,550 
9 44900 34280 24700 2,390 17,500 23%300 94620 114700 +710 7,890 79450 8,590 
10 4,850 34260 25670 2+390 18,300 21,800 91620 11,500 84520 7,890 7,560 8,560 
ll 4,750 34210 2,650 2,390 19,0008 | 207700 99620 11,100 8,320 7,890 7,600 8,500 
12 4,700 34180 24630 2,390 19,500 19,600 9,300 11,000 8,290 72890 7,620 8,450 
13 4,650 34150 2600 21390 20,000 18,700 9» 210* 10,800 8,290 7,890 7,630E 8,440 
14 4,600 3,100 21600 24390 20,500 17,900 94260 10,700 8,190 71890 71640 8420 
15 4,500 3,090 25600 2+400 21,000 17,000 99370 19,500 8,010 7,850 7,650 +400 
16 41450 34080 21580 24420 21,500 16,200 94730 104400 7,910 7,590 7,690 8,330 
17 44400 34040 2570 21450 22,000 15,600 10,100 10,000 7,910 74470 7,700 8,260 
18 44350 3,010 2540 2.480 23,000 14.700* | 10900 94870 71910 71470 7,720 8,200 
19 41250 34000 22510 24520 24-000 14,000 11,800 9,640 7,910 7,470 7,750 8,050 
20 4,200 34000 24500 21590 25,800 13,600 12,100 9,570 7,710 7+470 7, 8008 71940 
21 41150 2,990 2,500 21650 27,000 13,000 12,500 91620 74610 71440 7,840 7,800 
22 4,100 24980 2500 2,730 28,500 12,500 12,500 9640 7,510 7,170 7,900 7,600 
23 4,050 2,960 21480 2,800 30,000 12,000 12,300 9,570 7,510 74210 7,930 7,500 
24 34960 21940 2+470 2.900 31200 11,500 12,300* 95410 79510 72450 7,970 7,400 
25 3-900 2900 24440 34100 33,000 11,100 12,000 9.150 7,510 7550 8000 7,200 
26 3,850 2,890 21430 34350 34,000 10,800 11,700 8,950 7,510 7,750 8,080 7,050 
27 3 4800 2+880 29410 3,600 35,000 10,500 11,800 8,780 7,610 7850 8,150 61840 
28 3,750 24860 24400 4,200 36,000 10,000 11,600 8,610 7,830 7,850 8,180 61630 
29 34690 -- 21400 5000 364300 94940 12,700 8,590 7,910 7,850 8,200 6+580 
30 3,630 -- 29 400* 5800 35,900 9,680 13,800 8380 7,900 7,850 8»230 61400 
31 34600 -- 2400 -- 35,000E -- 13,800 8»400 ~- 7,850 -- 64200 
MEAN 44490E 3,150E 2+580E 21820E | 23,000E 18,500 10,700 10,700 8,110 7,730 7, 770E Ty 890E 
MAX. 5,550E 3550E 2+800E 5e800E | 36,300E| 34,000 13,800 13,800 81740 7,910 8,230E 8,590E 
MIN. 3,600F 2, 860E 2+400E 2.390E 7,000E 9,680 94130 8,380 7,510 7,170 77350 6,200E 
M.F.C. 2498 2349 2286 2312 2.551 2.055 1.193 1.192 2901 858 -863 -876 

FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 9,000 cfs 8,770 cfs 
MAXIMUM 36,300E cfs on May 29 39,300E cfs on May 25, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
B - Ice effect to May 11, November 7 to 20 and from December 1. 
E - Estimated to May 31 and from November 13. 
Stage discharge relation is extrapolated above 31,000 cfs and below 5,200 cfs. 
Accuracy of Records: fair. 


2,390E cfs, April 4 to 14 


2,000E cfs, April 22 to 28, 1962 
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POUARE 


13 MI. FROM THE KANAAUPSCOW RIVER 


STATION NUMBER 092701 


DRAINAGE AREA - 65 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN eer REET: PER SECOND FOR 1960 


ae Be 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST Baia OCTOBER NOVEMBER a causes 
1a =e 25 —— -- -- 41.7 44.0* 57.8 16.8 -- -- -- 
2 = me == -- -- 37.9% 55.0 98.3 15.0 -- -- -- 
3 -- -- -- -- -- 33.0 81-5 153 * 14-2 -- -> =— 
4 -- -- -- -- == 500 I 248 * 102. * 18.6 -- -- -- 
5 -- -- -- -- -- 499 170 * 79.2 Tyg Are -- oe -- 
6 -- -- -- -- -- 270 124 67.5 21-1 -- -- -- 
7 -- -- -- => == 183 92 .0* 55.9 23.8 -- -- -- 
8 -- -- a == -- 127 90.8 48.1 20-1 -- -- -- 
9 a -- -- -- -- 94.5 93.3 42.4 Dito? -- -- -- 
10 -- -- -- -- -- 77.0 81.5 39.4 15.0 -- -- -- 
11 == =- = -- -- 67.5 99.5 36.5 79.2 -- -- -- 
12. | -- -- -- -- -- 58.7 111 32.4% 113. * -- == = 
| Tava | -- -- -- -- -- 50.6 8226 35.8 82.6 -- -- -- 
ee A || -- -- -- -- -- 44.8 68.5 65.5 80.3 -- -- -- 
15.8 | -- -- -- -- -- 40.1* 95.7 54.1% 86.1 -- -- -- 
| | 
16 -- -- -- -- -- 43.2 94.5 56.8 93.3 -- -- -- 
17 -- -- -- -- -- 63-5 80.3 55.0 77.0 -- -- -- 
| Mus a == == = -- 55.0* 67.5 53.2 92.0 -- -- -- 
| rats -- -- -- —= -- 47.2 55.0 48.1 87.3 -- -- -- 
29 -- -- -- -- -- 41.7 46.4% 41.7 80.3 -- -- == 
21 -- -- -- -- -- 37.9 38.7* 35.1 67-5 -- -- -- 
22 -- os -- -- -- 34.4 70.6 27.3 58.7 -- -- -- 
23 -- -= -- -- -- 28.5% 120 * Dive 54.1 -- -- -- 
24 -- -- -- -- -- 25.5* 70.6% 18.6% 44.8 -- -- -- 
25.4 || -- -- -- -- =- 21.7 55.0 15.9% 103 -- -- -- 
26 -- = -- ai -- 18.6 48.1* 15.9 111 -- => -- 
27 -- -- -- -- 66.5 52.4% 41.7 22ein 97.0 -- -- -- 
28 -- -- -- 57.8 50.6 35.8 22.7 131 -- -- -- 
29 -- -- -- -- 45.6 33.7% 34.4 20.1 190 -- -- -- 
30 -- —= -- “~— 58.7 42.4% 35.8 19.1 227 -- -- -- 
31 -- -- = =~ 53-2 -- 53.2 19.1 -- == == -- 
MEAN -- -- -- -- -- 90.7 80.2 471 mle 2 -- -- -- 
i 
MAX. -- -- -- -- -- 500 I 248 * 153 * 227 -- -- -- 
MIN. -- == -- -- -- 18.6 34.4 15.9% 14.2 -- -- -- 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN -- 
MAXIMUM 500I cfs on June 4 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
I - Interpolated. 
Stage discharge relation is extrapolated above 731 cfs and below 11.9 cfs. 


Accuracy of records: 


good, 


14,2 cfs on September 3 


12.6 cfs at 8 a.m. on September 3 
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POUTRE 


13 MI. FROM THE KANAAUPSCOW RIVER 


STATION NUMBER 092701 


DRAINAGE AREA - 65 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
4 Po - 

1 -- -- ~- -- -- -- 308 * 37.9 14.6 -- -- = 

2 -- -- -- -- -- 34.4 235 32.4 31.0 -- -- -- 

3 -- -- -- -- -- -- 301 * 26.7 106 € -- -- -- 

4 -- -- os -- -- -- 223 23.3 211 -- os -- 

5 -- -- -- -- 2 -- Wes 20.6 105 -- -- -- 

6 -- -- -- -- -- -- 144 18.6 80.3 -- -- -- 

7 -- -- -- -- -- -- 114 * 16.8 64.5 -- — -- 

8 -- -- -- -- -- -- 90.8 15.9 50.6 -- -- - 

9 -- -- - -- -- -- 1257 15.9 44.0 -- -- -- 
10 -- -- -- -- -- 35.8 59.6 15.9 37.2 -- -- -- 
11 -- -- -- -- -- -- 50.6 14.2 35.1 -- -- -- 
12 -- = ~~ -- -- -- 42.4% 13.0 31.7 -- -- -- 
13 -- -- -- -- -- 30.4 37.2 12.6 27.9 ae Ee a= 
14 -- -- -- -- -- 30.4 3UaF 11.8 25.0 -- -- -- 
15 -- -- -- -- -- 27.9 28.5 11.5% 23.8 -- -- -- 
16 -- -- -- -- -- 25.0 25.5 12.6 27.9 -- -- -- 
17 -- -~ =- -- -- 23.8 84.9 14.2 31.0 -- -- -- 
18 -- -- -- -- -- 23.8 115 * Lte2 29.8 -- -- -- 
19 -- -- == -- -- 55.9 88.4 22.2 30.4 -- == -- 
20 -- -- -- -- -- 89.6% 67.5 Dee 470 -- -- -- 
21 -- -- -- — == 94.5 52.4 20-1 246 -- -- -- 
22 -- -- -- -- -- 110 41.7 17.7 211 -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- 114 * 33.0 15.9 266 -- -- -- 
24 = = = =e = 82-6 2k 13.0 207 oe == =- 
25 = ee == = = 107 25.5 11.8 167 -- -- -- 
26 -- -- -- ‘- = 137 * 22.7% Lies -- -- -- -- 
27 -- -- - == == 101 201 13.8 -- = -- = 
28 == = = — =e 78.1% 16.3 12.6 -- == -- -= 
29 -- == -- = 8 556 * 25.5 12.6 -- -- -- -- 
30 -- -- = = a 476 * 55.9 15.0 -- -- -- -- 
31 -- -- -- -- -- -- 40.9 15.9 -- =- == -= 
MEAN -- -- == -- -- -- 85.7 vere -- -- -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- 308 * 37.9 -- ~- -- -- 
MIN. —< SS -- == == = 16.3 11.2 Se a =o ae 

ae at — 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN -- 26 
MAXIMUM 556 cfs on June 29 556 cfs on June 29, 1961 


765 cfs at 4 p.m. on June 29, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 765 cfs at 4 p.m. on June 29 


11,2 cfs on August 26, 1961 


MINIMUM 11.2 cfs on August 26 


10.8 cfs at 3 p.m. on August 26, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 10.8 cfs at 3 p.m. on August 26 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

E - Estimated on September 3 and 4, 

Stage discharge relation is extrapolated above 731 cfs and below 11.9 cfs. 
Accuracy of records: good, 


136 


POUTRE 


1.3 MI. FROM THE KANAAUPSCOW RIVER 


STATION NUMBER 092701 


DRAINAGE AREA - 65 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


i 31 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
+ + + + +. — + + 
l -- -- -- -- -- -- 26.7 94.5 344 45.6 -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- 23.3 153 512 43.2 -- -- 
3 as -- -- -- -- -- 20.6 106 289 43.2 -- -- 
4 -- -- a -- -- - 18.2 81.5 197 40.9 -- -- 
5 -- -- -- -- -- -- 16.3 64.5 341 35.8 -- -- 
6 = -- -- -- -- -- 16.3 51.5 296 35.8 -- -- 
7 -- -- -- -- -- -- 222 41.7 192 34.4 - -- 
8 -- -- -- -- -- -- B37 33.7 139 29.1 -- oe 
9 -- -- -- -- -- -- 29.8 27.9 109 29.1 -- -- 
10 -- -- -- -- -- -- 27.9 23.8 99.5 2961 -- -- 
11 == -- -- -- -- -- 26.7 20.6 94.5 29.1 -- -- 
12 aS ae =— ee == aS 25.5 18.6 83.8 40.1 — ca 
13 -- -- -- -- -- -- 33.7 oy 90.8 95.7 -- -- 
14 -- -- -- -- -- 25.5 57.8 16.3 114 ie -- -- 
15 -- -- -- -- = 23.8 54.1 15.4 123 65.5 -- -- 
16 == = == -- =: 32.4 44.8 16.3 113 157 -- -- 
17 -- -- -- -- -- 34.4 34.4 25.0 99.5 373 -- -- 
18 -- “+ -- -- -~ 30.4 27.9 84.9 175 291 -- -- 
19 -- -- -- -- -- 27.9 22.2 101 183 289 -- oa 
20 -- -- -- -- -- 2763 24.4 89.6 153 476 -- -- 
21 -- -- oo -- -- 25.5 EMAL 71.6 124 336 -- -- 
22 -- -- -- -- -- 23.8 29.1 55.0 101 242 -- -- 
23 -- -- -- -- -- 22.7 25.5 44.0 84.9 186 -- -- 
24 -- -- -- -- -- 22.2 23.3 38.7 75.9 150 -- -- 
25 -- -- -- -- -- 19.6 27.9 34.4 84.9 127 -- -- 
26 -- ~~ -- -- -- Lee 110 35.8 77.0 111 -- -- 
27 -- -- -- -- -- 18.2 75.9 352 68.5 98.3 -- -- 
28 -- -- -- -- -- 33.7 66.5 183 59.6 93.3 -- -- 
29 -- -- -- -- -- 37.2 158 128 54.1 -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- 36.91 120 98.3 48.9 -- -- -- 
31 -- -- -- -- -- -- 99.5 77.0 -- -- -- -- 
MEAN -- -- -- -- -- -- 43.7 71.0 151 == -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- 158 352 512 -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- 16.3 15.4 48.9 = -- -- 
J L Je | i 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN oe oe 
MAXIMUM 512 cfs on September 2 556 cfs on June 29, 1961 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 650 cfs at 9.30 p.m. on September 1 765 cfs at 4 p.m. on June 29, 1961 
MINIMUM 15.4 cfs on August 15 11.2 cfs on August 26, 1961 
MINIMUM INSTANTANEOUS 14.6 cfs at 10 a.m. on August 15 10.8 cfs at 3 p.m. on August 26, 1961 
NOTES: 


* - Discharge measurement, 

I - Interpolated. 

Stage discharge relation is extrapolated above 731 efs and below 11.9 cfs. 
Accuracy of records: good. 


POUTRE 


13 Ml. FROM THE KANAAUPSCOW RIVER 


STATION NUMBER 092701 


DRAINAGE AREA - 65 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


DATLY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 
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STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


“ = 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
T t + 

L ts se <5 += 343 118 11.5 142 46.4 64.5 41.7 => 

2 = 5 a Ss 229 306 LL.1 107 8661 58.7 38.7 == 

3 5 ae 5 aa 301 352 15.0 84.9 68.5 55.0 34.4 == 

4 ae a = == 357 248 18.6 68.5 60.6 53.2 34.4 ee 

5 ra = = = 248 174 19.1 55.0 55.0 45.6 31.0 == 

6 we a = = 172 130 15.9 44.0 4861 43.2 27.9 = 

7 oH ae =< = 124 102 13.0 37.2 48.1 41.7 34.4 = 

8 or eat =e -- 99.5 83.8 14.2 32.4 48.1 41.7 41.7 -- 

9 aT ro SS —= 86.1 69.5 22.2 30.4 41.7 41.7 7026 = 
10 = Ss 5 -- 68.5 59.6 21.1 30.4 40-1 41.7 75.9 == 
11 as 2 =S == 61.6 51.5 19.6 30.4 37.2 41.7 == -- 
12 == = a -- 60.6 47.2 16.8 30.4 40-1 35.8 == = 
13 == == == -- 68.5 38.7 15.0 29.1 40.1 3464 == =a 
14 -- -- = -- 87.3 30.4 17.2 24.4 34.4 34.4 =o == 
15 23 -- =~ -- 93.3 26.7 55.0 2464 33.0 34.4 -- == 
16 =e Se = a 107 2661 78.1 22.2 33.0 34.4 == = 
17 = = a =o 145 2661 61.6 20.6 29.1 34.4 — == 
18 == =< -- -- 137 25.5 63.5 18.6 31.7 2901 = -- 
19 zs <1 = -- 157 24.4 142 16.3 33.0 27.9 = 23 
20 = a = == 352 2061 107 18.6 33.0 27.9 == ss 
21 Fe a = -- 398 19.6 102 18.6 32.4 27.9 == == 
22 = = -- -- 277 19.6 74.8 18.6 27.3 27.9 == = 
23 == = -- -- 190 1564 67.5 18.6 27.3 28.5 a == 
24 = -- -- => 145 14.6 86.1 17.2 23.8 34.4 22 -- 
25 == = -- -- 120 14.2 69.5 14.6 23.8 37.9 = == 
26 == -- -- -- 115 14.2 54.1 12.2 70.6 57.8 os = 
27 == =< -- a 223 13.4 60.6 12.2 103 56.8 ae aS 
28 -- = = 549 384 10.8 74.8 55.0 86.1 58.7 os -= 
29 == -- =e 724 252 Ll.L 215 * 68.5 79.2 52.4 == =- 
30 == == -- 700 183 13.4 227 50.6 73.8 49.8 == = 
=) eo -- -- — 144 -- 192 41.7 == 4624 == == 
MEAN -~ a == -- 185 70.2 63.3 38.5 47.8 41.9 a == 
MAX. -- -- -- == 398 352 227 142 103 64.5 ai -- 
MIN. =a = => -- 60.6 10.8 i 12.2 23.8 27.9 a = 

FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MAXIMUM 724 cfs on April 29 724 cfs on April 29, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 
Stage discharge relation is extrapolated above 731 cfs and below 11.9 cfs. 


Accuracy of records: 


fair. 


811 cfs at 3 p.m. on April 29 
10.8 cfs on June 28 


10.1 cfs at 10 a.m. on June 28 


811 cfs at 3 p.m. on April 29, 1963 


10.8 cfs on June 28, 1963 


10.1 cfs at 10 a.m, on June 28, 1963 
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SAKAMI 


1.4 Ml. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092707 


DRAINAGE AREA - 4200 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


iz 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 +— 
+ 7) : 
ui =— = — == ao 16,6001 9,990 6,250 5,140 5,550 9,770 8,200E 
2 = a a =< ac 16,500* 93940* 67210 4,990 5.590 9,750 8,000 
3 aa == = met == 16,200 91940 6160 4,980* 5,590 9,700 7,900 
4 me == a io o= 16,400 9-960 5,830 5,050 59620 9,680 7,800 
5 = = or oa = 17,100 9,680 51740 5,050 51790 9,680 7.700 
6 == = == == a 16,800 94290 54740 5,100 51950 9,630E 77600 
i ea ee ro == = 16,200 9,060 51740 5,050 5,990 9,600 7400 
8 —— ae == aa == 15,700 9,150 5610 5,090 6,000 92600 7,300 
9 is == —— = oS 15,600 9020 52490 4,950 6,050 9600 7,200 
10 oe = a= = = 15,800 8,670 52450 4,940 6,050 9,600 7100 
ll = acs == et aa 15,800 8,590 59420 57100 6,350 9,600 7,000 
12 == =a = fee aa 15,300 8,530 54330 5130 6 7600 97660 6,900 
13 es —— = = dais 15,000 8,200 5.390 5110 6,810 9,700 6,800 
14 =e = == =v = 14,500 7,980 54520 5170 7,050 9,780 6,700 
15 = a ae mee ar 14,400 7,980 51540 5.180 79340 96008 6600 
16 i = a= aa == 14,200 8,030 51480 5,210 7,570 9600 6,600 
17 = ts = —— == 14,000 7,860 51450 51260 7,940 9,600 6,500 
18 Sm == ak a == 13,600 7,530 5+480* 51480 8-340 9,500 6400 
19 aS es — mo a 13,500 7,270 5510 51480 8,570 9,400 6+300 
20 a ore pee a = 13,100 7,090 55510 51360 8,650 95400 6,200 
21 = a a -_. == 12,400* 6,880 51490 5,390 8,820 91400 6,100 
22 == == ia ca ‘ain 11,900 6,840 51460 59360 9,220 9300 6,000 
Zo aoa == =< an ae 11-600 7,030* 51430 5,360 91360 9,100 5,900 
24 = aa —— == aseas 11,600 7,020 5,100 5+390* 9,220 9,000 5,800 
25 ee = ae aes oats 11.400 62910 54110 51480 9,200 8,900 5800 
26 a =a a em, om 11,200 6,950 5,200 5,560 94240 8,800 5,700 
27 ieee es =< = =< 10,900* 6.950 5210 5,590 9.310 8,700 54600 
28 = ag a —— a 10,600 6,650 5,510 51610 94540 8,600 5500 
29 a =n — es — 10,400 6,530 5,390 51620 9.730 8400 5400 
30 ae ss a aa —— 10,200 61420 5,320 51560 94770 8,300 5,300 
31 —— aa a ae =F Se 64400* 5,200 a= 9770 — 5+200 
MEAN pa ag => ccs =e 14,000 8,010 5,520 5,260 7,630 9,370E 6e600E 
MAX. =a = ae ane =< 17,100 91990 6,250 59620 9,770 99 T80E 8, 200E 
MIN. ee ae wai ee acim 10,200 65400* 5,100 41940 51550 8, 300E 5,200E 
i L | 


FOR THE YEAR 1960 
MEAN af 
MAXIMUM 17,100 cfs on June 5 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 17,200 cfs at 6 a.m. on June 5 
MINIMUM 4,940 cfs on September 10 


MINIMUM INSTANTANEOUS 4,910 cfs at 3 a.m. on September 10 


NOTES: 


- Discharge measurement, 

- Ice effect from November 15 

- Interpolated. 

- Estimated from November 6 

Stage discharge relation is extrapolated above 16,800 cfs and below 2,090 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


= oF 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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SAKAMI 


1.4 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092707 


DRAINAGE AREA - 4200 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


= = 
JANUARY | FEBRUARY MARCH | APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER hide ats a DECEMBER 
+ | — f ~~. 
1 5,200E 34350E 27400E 1,860E 3,180E 9, 200E 8,400I 5,060 34630 4,500 5,830 5, 750E 
fd 5,150 34310 2,390 1,850 34320 9,100 82501 4,910 3,610 4,770 5,830 5,660 
3 5.050 34290 2360 1840 3,500 9,000E 8,200! 4,890 3,660 4,770 54920 5,600 
4 5,000 34220 29330 1,830 3,700 8,900 8,100f 4,860 3,660 4,820 6,550 5,580 
5 4,900 3,200 2,300 1,820 3,900 8,800I1 8,0001 4,850 3,560 4,930 7,020 5,500 
6 4,850 3,160 25290 1,810 4,190 8, 7001 7,660 4,760 39480 5,090 7,000 57400 
7 4,800 3,100 2+260 1.800 41400 85501 7,800 4,730* 3,380 5250 6,810 5,380 
8 4,750 3,080 2,250 1,790 4650 8,400! 7,720 4,730 39440 52250 67810 5,250 
9 4,690 34020 2220 1,780 4,900 82801 7,570 4,570 34400 54200 6770 57200 
10 4,600 2,990 24200 1,770 51008 8.2001 79420 4,500 34280 56180 6,700 5,050 
ll 4,500 2,950 24190 1,750 5,380 8,050I 7,380 41440 3220 59280 6,690 5,000 
12 43450 2,900 2170 1,750 5650 7,950! 75310 44220 39220 5,550 676108 4,920 
13 4,390 2+870 2150 1,750 5900 7,850! 7,000 4,110 34220 5,790 69620 4,820 
14 4,300 22820 22120 1,750 64150 7,800! 6,890 3,990 35160 51650 6650 4,800 
15 4250 2 +800 2,100 1,760 6,550 7, TOO! 6,880 34950 3,090* 51460 6,650 4,730 
16 4,200 2,780 2,090 1,770 6,650 7,680 6,790 3,930 34140 5 +480 6,600 4,630 
17 4,100 2740 21060 1-780 7,000 7,650! 6740 3,850 3,150 5560 6,550 4,600 
18 4,050 2700 22040 16790 7.200 7,6001 6,700 3,890 34130 5.650 6,400 4,500 
19 4,000 21680 2,020 1,840 71400 7,580! 6,620 34940 3,290 5,790 6+300E 44450 
20 3,950 2+630 2,000 1,900 7,700 77,5501 6,550 3,900 39640 5790 6200 4400 
21 34900 2,610 14990 1,960 7,900 77,5001 64450 3,860 3650 5,790 6,050 4,380 
22 3,850 27600 1,980 2020 8,100 774801 6,370 34830 3710 5,760 5,930 4,300 
23 34800 2+580 1,970 29120 8,500 7,460! 67110 3,830 34990 54760 5-900 4,230 
24 34780 2 +540 14960 2+200 8,700 724501 6,000 3,810 42030 5,860 5,860 4,200 
25 3,700 2510 14950 25340 9,000 77,4501 5,850 31800 4,000 5910 5,830 4,100 
26 3680 2,500 1,940 29460 9.200 74801 5,610 3,780 4,060 51940 5,800 4,050 
27 3,600 2+490 1,920 2+600 9,300 72500* 5,550 35760 4,080 51940 5,800 4,000 
28 3,560 2+450 1,900 2740 9,450 8,000! 5,520 3660 4,060 52920 5,790 34950 
29 3,530 -- 1,890 27890 9,400 B»480! 50490 39660 4,190 5,890 5,780 3,900 
30 3+480* “= 1,880 3,000 94400 8.500! 51420 34660 4280 5,860 5,780 3,860 
31 3,400 -- 1,870 -- 9,350 == 5,210 34660 -- 5,830 —= 3,820 
MEAN 4,240E 2,850E 27100E 2,010E 6,600E 8,060 6,820 4,170 3,580 51490 6,300E 4,T1OE 
MAX. 5,200E 3,350E 29400E 3,000E 99450E 9,200E 8,400I1 5,060 4,280 5.940 7,020 5,750E 
MIN. 3¥400E 2+450E 1,870E 1, 750E 3,180E 714501 5,210 34660 3,090* 4,500 5, 780E 3y820E 
M.F.C. 891 2599 0441 2422 1.387 1.693 1.434 877 0752 1.153 1.324 -989 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 1 Year) 
MEAN 4,760 cfs 4,760 cfs 
MAXIMUM 9,450E cfs on May 28 17,100 cfs on June 5, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 17,200 cfs at 6 a.m. on June 5, 1960 
MINIMUM 1,750E cfs, April 11 to 14 1,750E cfs, April 11 to 14, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice affect to May 10 and from November 12, 

I - Interpolated. 

E - Estimated to June 3 and from November 19, 

Stage discharge relation is extrapolated above 16,800 cfs and below 2,090 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers, 
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SAKAMI 


1.4 Ml. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092707 


DRAINAGE AREA - 4200 SQ. MI.** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 — 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
ii + i 
1 34 760E 2,650E 2,190 1,840* 1,630 10,300 9,380 6,220 4,590 4,970 5,250E 5,150E 
Za 3,700 2,620 27180 1,820 1,680 10,800 8,760 6,220 4,730 4990 5,250 5,100 
3 3,680 2,600 22150 1-810 1,730 11,100 84610 6,140 4,730 4,900 5,250 5,100 
4 34600 2,590E 24140 1,800 1,840 11,400 8,550 6,020 4,780 4,840 5,250 5,100 
5 34560 27570* 2120 1,800 2,000 12,100 8,420 5,910 4,860 4,770 5,250 5150 
6 3,500 21530 2110 1,790 29170 12,600 8,200 5,850 5,010 4,800 5,260 5,070 
i 35490 2,520 2,100* 1-780 21400 12,600 8,050 54790 5,050 4,900 54260 5,060 
8 34430 2.500 2,090 1,760 2.580 12,700 7,900 5,580* 4,940 4,820 52260 5,050 
9 34400 22490 2,080 1,750 2,780 12,900 74550 54480 4,820 4,640 5,280 5050 
10 3,370 27470 2,070 1.740 2+980B 12,900 7,380 51460 4,710 4,640 5,300 5,000 
Ll | 3,330 29450 2,050 1,730 3,100 12,500 7,270 51450 4,690C 4,640 5,250 4,990 
12 3,300 22430 21040 1,720 3,300 12,300 7,180 51430 4,700 4,660 5250 4,980 
LS 34290 22420 2030 1,710 3550 12,400 7,160 5,380 4,700 4,760 54250 4,960 
14 3,250 22400 2,020 1,710 3,820 12,700 7,050 5,100 4,700 4,520 5.250 4,920 
15 34220 24390 2,010 1,700 4120 12,200 6,890 5,090 4,700 4,500E 5,250 4,900 
16 3,200 27380 2,000 1,690 4,500 12,200 6,650 5,100 4,750 42480 52250 4,900 
17 3,150 27360 1,990 1,680 4,900 11,900 61640 5,140 4,750 41450 5,250 4,870 
18 3,100 29340 1,980 1,670 5,350 11.500 6,520 5,140 4,750 44420 5.250 4,850 
19 3,070 2320 1.970 1660 5,800 11,500 65250 5,090 4,780 4,500 5250 4,800 
20 3,020 2,300 1,960 1+¢660 6,100 11,400* 6,170 4,980 4,800 4,600 5,200 4,790 
21 3,000 2,300 1,950 1,650 6,400 11,100 61140 4,850 4,850 4,700 5,200 4,780 
22 2,970 24290 1940 1,650 6,800 11,100 5,850 4,760 4,900 4,800 5,200 4,700 
23 2,900 2280 1,920 1640 72350 10900 5,650 4,760 4,980C 4,900 5,200 4,650 
24 2890 2,270 1,910 1630 7,800 10,500 5,610 4,800 5,100 4,950 5,200 4,600 
25 2,850 2.240 1,900 1,620 8,350 10,100 57650 4,860 5100 5,000 5,170 4,580 
26 2,820 2,230 1,890 1,610 8,780 9,750 5,800 4,800 4,910 5,100 5,160 4,500 
2H 2,800 2,220 1,880 1,610 9,050 9,700 5,850 4,860 4,840 5180 5,160 41450 
28 25780 2,200 1,870 1,610 9,300 9,920 51940 4,690 4,840 5,200 5,150 4,350 
29 24740 ne 1,860 15610 9,850 9,940 6,210 4,590 4,840 5,200 5,150 4,300 
30 2720 IS 1,850 1610 9,950 9,730 67240 42580 4.780 5200 5,150 4,250 
| 31 2,690 == 1,840 a 10,000 _< 6,300 4,500 a 5,200B8 cakes 4» 200 
| MEAN 3,180E 2,410 2,000 1,700 5,160 11,400 6,960 51250 4,820E 4,B10E 51230E 4,810E 
MAX. 3, 760E 2+650E 2,190 1,840* 10,000 12,900 9,380 6,220 5,100 5 200E 5,300E 5, 150E 
MIN. 2,690E 2,200 1,840 1,610 1,630 9,700 5,610 4,500 4,590 40420E 5,150E 4,200E 
M.F.C. ~659 2498 0415 2352 1.070 2-369 1.443 1.087 1.000 2998 1.083 -99T 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 2 Years) 
MEAN 4,820 cfs 4,790 cfs 
MAXIMUM 12,900 cfs on June 9 and 10 17,100 cfs on June 5, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 17,200 cfs at 6 a.m. on June 5, 1960 
MINIMUM 1,610 cfs, April 26 to 30 1,610 cfs, April 26 to 30, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 

* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10 and from October 31. 

C - By comparison with Sakami Lake, September 11 to 23. 
E - Estimated to February 4 and from October 15. 


Stage discharge relation is extrapolated above 16,800 cfs and below 2,090 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


#*k - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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SAKAMI 


1.4 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092707 


DRAINAGE AREA - 4200 SQ. MI, ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
ap — 1 
1 4,100E 2 »680E 1,920 1,510 4,270 11,800 9490 6,890 41460C 3,820E 39640E 4,780B 
2 4,000 2+620 1,900 1,510 45410 12,300 9,450 7,000 41400 37810 34640 4,800E 
2 34850 2+600E 1,890 1,500 45690 13,000 9,450 7,000 4,390 34800 31640 45820 
4 3,850 2,580* 1,870* 1,500 5110 13,100 9.130 6,820 41360 34790 3650 4,830 
5 3,800 21520 1-840 1,500 5 +310 13,300 8,760 6520 4,300 34780 34650 4,850 
6 34750 2,500 1,820 1,500 5 +460 13,600 8,380 67480 4,280 3,760 3,660 4,840 
7 3,700 2+480 1-810 1,500 5,610 134600 8,360 61480 41250 3,740 34660 4,820 
8 3,650 24450 1,800 1.500 5,830 13.600 8,260 65480 4230 3,720 34670 4,800 
9 3,600 21430 15780 1,500 5.950 13600 8,160 6480 4200 3,710 34680 4,750 
10 3,550 24400 1,760 1,500 6,130 13,600 7,980 6,300 4180 3,700 346908 4,700 
ll 34500 24370 1,750 1,500 65420 13,600 7,8001 6,060 4,150C 3,700 3,690 4650 
12 34450 24330 1,730 1500 61620 13,600 77,6501 59701 4,160 3,700 35690 4,600 
13 34400 2300 1,720 1,510 6,790 13, 700* 7, 5801 5,850! 41901 3,700 31690 4,500 
14 3,350 24,290 1.700 1,520 6,810 13,600 7,500! 5,800! 4, 1501 3,700 34700 4,400 
15 34320 2260 12690 1,520 6,980 13,4001 794201 5.8001 4,1001 3,700 34710 4,350 
16 3,300 21240 1,680 1,530 79250 13,3091 7,3001 57501 44,0601 35690 34740 4,300 
17 34250 2200 1,670 1.550 T6110 13,2001 77,0501 5,6501 4.0301 34690 34780 41250 
18 34200 2180 1,650 1600 7,760 13,0001 69201 5,500 4,000! 31690 34820 4,150 
19 3,170 2+160 1,630 1,700 77840 12,8001 6,8501 51410 4,0001 3,690 3,870 4,100 
20 34130 2140 1,620 1,930 8,020 12,7001 6+8001 5410 349901 34690 3,900B 4,000 
21 3,100 2100 1,610 2180 8,2401 12,4001 6,820 51330 3,9801 3,670 4,000 3,960 
22 3,050 2,090 1,600 2+370B 8,400I 12,0001 6,810 59170 3,9801 39660 4,050 3,900 
7) 3,000 2.060 1,590 2.540 8,900! 11,8001 6,650 5,070 3,970! 3,650 4,150 3,850 
24 2+980 2,030 1,580 2750 9,2001 11,5001 6+520 4,890 349201 34650 44200 3,800 
25 21930 2020 1,570 2,870 9,5501 11,3001 65480 4750C 39001 34640 41300 3,750 
26 2900 2,000 1,560 3,070 9,800I 11,2001 69470 4,700 39001 39640 45400 3,700 
27 2,870 1,980 1,550 39330 10,0001 11,0001 6,480 4650 3,8701 35640 4,500 34650 
28 2.830 1,950 1,550 3,800 10,4001 10,500* 6480 4,600 3,850I 34640 41600 3,600 
29 2,800 = 1,540* 49140 10,6001 10200 65480 4,580 3,850 31640 4,700 3,500 
30 24750 ae 1,530 44140 11,0001 9,940 6,320 4520 3,850E 39640 4,750 34450 
31 21720 = 1,520 ace 11,4001 ae 69470 4,500 a 34640 a 3,350 
MEAN 34320E 2280 1,690 2,070 72500 12,500 75490 5¥690E 4+y100E 3, 700E 3,4930E 4,250E 
MAX. 4,100E 2+680E 1,920 4,140 11,4001 13, 700* 9,490 7,000 4»1460C 3,820E 4, T50E 4,850E 
MIN. 2+720E 1,950 1,520 1,500 4,270 95940 6,320 4,500C 3,8501 3 ¥640E 39640E 39350F 
MeF.C. 678 2466 2345 2422 1.531 2.563 1.531 1.163 837 2156 802 868 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 3 Years) 
MEAN 4,890 cfs 4,830 cfs 
MAXIMUM 13,700 cfs on June 13 17,100 cfs on June 5, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 13,900 cfs at 3 p.m, on June 13 17,200 cfs at 6 a.m. on June 5, 1960 
MINIMUM 1,500 cfs, April 3 to 12 1,500 cfs, April 3 to 12, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 

* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 22, November 10 to 20 and from December 1. 
I - Interpolated, 

C - By comparison with Sakami Lake, August 25 to September 11, 
E - Estimated to February 3 and from September 30. 


Stage discharge relation is extrapolated above 16,800 cfs and below 2,090 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers, 


SAKAMI LAKE 


STATION NUMBER 092713 


GAUGE - RECORDING 
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STATION IN OPERATION SINCE 1962 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1962 
i" T gs T 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
+— a + t si ca 
l -- -- -- ~- -- -- -- 96.38 = -- -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- -- 96.29 -- -- -- -- 
3 -- -- -- -- -- -- -- 96.31 -- -- -- -- 
4 2 == — a -- == 96.98 96.32 -- =- -- -- 
5 == -- -- -- oe -- 96.99 96.29 “= -- -- -- 
4 ae -- -- —- -- -- 96.93 96.20 -- -- -- -- 
7 -- -- -- -- -- -- 96.87 96.18 95.81 -- -- -- 
3 = Se ee me -- -- 96.74 96.20 95.84 -- -- = 
9 =~ -- -- -- -- -- 96.68 96.22 95.76 -- -- -- 
19 -- -- -- -- -- -- -- 96.23 95.35 -- oe -- 
ll ss == -- -— —— -- -- 96.18 95.81 -- -- -- 
12 == -- -- == == -- -- 96.12 95.85 -- -- -- 
13 -- — -- -- -- -- -- 96.08 95.90 -- -- -- 
14 -- -- -- -- -- -- -- 96.11 95.82 -- -- -- 
15 -- -- -- -- -- ae -- 96.19 95.76 -- -- -- 
16 -- -- -- -- a= -- -- 96.18 95.79 -- -- oH 
17 -- -- -- -- -- -- -- 96.28 95.83 -- -- -- 
18 -- -- -- -- -- = -- 96.14 95.83 == -- -- 
19 -- -- -- -- -- =-- -- 96.13 95.70 -- -- -- 
20 -- -- -- -- -- -- -- 96.08 95.80 -- -- -- 
21 -- -- -- -- -- -- -- 96.10 95.82 - -- -- 
22 -- -- -- -- -- -- -- 96.10 95.89 -- -- -- 
23 -- -- == -- -- -- -- 96-16 96.03 -- -- -- 
24 -- -- -- -- -- -- -- 96-12 95.87 -- -- -- 
25 -- -- -- -- -- -- -- 96.07 95.86 -- -- -- 
26 -- -- -- -- os -- -- -- oe -- -- -- 
27 == = -- as == -- -- -- -- -- -- -- 
29 -- == = -- -- == -- -- 95.98 -- -- -- 
29 -- -- -- -- -- -- 96.38 -- os -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- a 96.44 -- -- -- -- -- 
31 -- -- -- -- -- -- 96.36 -- -- -- -- -- 
MEAN —= -- -- -- -- -- -- -- oe -- -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
FOR THE YEAR 1962 
MEAN 
MAXIMUM 96.99 feet on July 5 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 97.04 feet at 8 a.m, on July 5 
MINIMUM 95.70 feet on September 19 
MINIMUM INSTANTANEOUS 95.60 feet at noon on September 19 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Benc 


h Mark No. 092713 A, elevation 100.00 feet. 
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SAKAMI LAKE 


STATION NUMBER 092713 


GAUGE - RECORDING STATION IN OPERATION SINCE 1962 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1963 


iF 1 T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY, AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 -- 95.01 -- -- -- -- 97.31 96.51 95.95 -- -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- 97.20 96.47 95.99 -- -- -- 
3 -- -- -- -- -- -- 97.04 96.43 96.00 -- -- -- 
4 -- -- 94.53 -- -- -- 97.03 96.41 95.97 -- -- -- 
5 -- -- -- a= -- -- 96.95 96.47 95.94 -- -- -- 
6 -- “+ - -- -- -- 96.99 96.51 95.85 -- -- -~ 
7 -- -- -- -- -- -- 96.86 -- 96.03 -- -- -- 
8 -- -- -- -- -- -- 96 «84 -- 95.93 -- -- -- 
9 -- -- - -- -- -- 96.81 -- 95.99 -- -- -- 
10 = -- -- -- -- == 96.79 -- 95.94 -- -- -- 
11 -- -- -- -- -- -- 96.77 -- 95.92 -- -- -- 
12 -~ -- -- -- -- -- 96.77 -- 95.99 -- -- -- 
13 -- -- -- -- -- 98.17 96.76 -- 95.79 -- -- _ 
14 -- -- = -- oe 98.17 96.66 -- == -- -- —~ 
15 -- -- -- -- -- 93.14 96.55 -- oe -- oe -- 
16 -- -- -- -- -- 98.16 96.55 -- -- -- -- -- 
17 -- -- -- -- -- 98.05 96.56 -- -- -- -- -- 
18 -- -- -- = -- 99.05 96.57 -- ~- -- -- o- 
19 -- -- -- -- -- 97.94 96.56 -- 95.52 oe -- -- 
20 == -- -- -- -- 97.81 96.56 -- -- -- -- -- 
21 imi As -- —— -— 97.74 96.55 = == => == -- 
22 -- -- -- -- -- 97.76 96.48 -- -- -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- 97.75 96.48 95.95 -- = -- -- 
24 -- -- -- -- -- 97.68 96.49 95.98 -- -- -- -- 
25 oe -- -- -- -- 97.64 96.47 95.93 -- -- -- -- 
26 -- -- -- -- -- 97.60 96.48 95.93 -~ -- —- -- 
27 -- -- -- -- -- 97-43 96.49 95.92 -- ce -- -- 
28 -- -- 94.27 -- -- 97.45 96.46 95.93 -- -- ~~ -~ 
29 -- -- -- -- -- 97.36 -- -- -- -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- 97.25 -- 95.91 -- -- -- -- 
31 -- -- -- -- -= -- -- 95.91 -- -- -- -- 
MEAN -~ <2 -- -- -- -- 96.72 -- -- os -- -- 
MAX. -- -- -- -- oo = 97.31 -- -- -- -- oa 
MIN. -- -- -- -- oe = 96.46 -- -- -- -- -- 
L 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 98.17 feet on June 13 98.17 feet on June 13, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 98.20 feet at 7 p.m. on June 13 98.20 feet at 7 p.m. on June 13, 1963 
MINIMUM 94.27 feet on March 28 94.27 feet on March 28, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, 092713 A, elevation 100.00 feet. 


SAKAMI 


18.1 MI. UPSTREAM FROM SAKAMI LAKE 


STATION NUMBER 092709 


DRAINAGE AREA - 700 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


= 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
1 me a a a +3 ad == 1,280 1,830* = == == 
2 == — os oS = = == 1,380 ae a2 aa = 
3 —— == <= a =S we == 1,400 = eS —— ors 
4 pao == SS SS ao ai ae 14420 => a —— = 
5 == —— eS — a = a 1,530 = os == = 
6 == == zs ae: ae == aS 1,520 ==) — == == 
7 == e =" = > = aS 1,530 =I! — nate = 
8 a oS =o i a tS ad 1,490 1,530* oS SS = 
9 -- -- -- -- -- -- -- 1,450 -- -- -- -- 
10 = = ae = => —— = 1,370 a == == = 
ll as a a ad == So SS 1300 == 5 == => 
12 => >= ra SES =e => => 1,280 == == a = 
43 i == = fee =o so => 1,250 1,450* aS = => 
14 paca aa ae re 7 =e a 1,230 aS == s a 
15 == — a = SS SS == 1,400 cos a eS = 
16 SS os = mS — aS aaa 1,500 oe a == aes 
17 aS Su == == me ae 2S 1,670 a aS = = 
18 = a= a SS == — oa 1,780 me i = —S 
19) == == == ae = = => 1,890 ae a a = 
20 ae ee = aS 2S — qa 12950 i == ee —e 
21 oa mS sos LS a => 1,490* 2,030* == o> cas =e 
22 == == == Se aS i 1,460 15990 oS ae = a 
23 == me == —— 35 =e 15470 1,990 =S a == = 
24 = ae a= aS on aS 1.420* 2,000 1,640* —— SS = 
25 aS = oe =o a SS 1,350 2,010 =o ad = ae 
26 — a = 2 a a 1,260 2,010 oad aS = a 
27 = oS == = zs = 1,140 1,950 == =e == == 
28 a Gis = cae a ee 1,110 1,990 ao oe == = 
29 - aes => a2 ae = 1,080 1,980 = = ee a 
30 a a) os —s = == 1,070 1,900 =S aS aa = 
3L == oe a =S ae a 1,060 1,870 a == a 5 
MEAN a SS ae ae = S = ao 1,660 ae = == a 
MAX. oo a SS == a == ae 2,030* oi i es = 
MIN. ae cto a = — 3 oe 1,230 ae = SS == 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN Se 
MAXIMUM 2,030 cfs on August 21 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 2,090 cfs on August 21] at noon 
MINIMUM 1,060 cfs on July 31 
MINIMUM INSTANTANEOUS 1,050 cfs on July 31 at 11 a.m. 


NOTES 


* - Discharge measurement, 
Stage discharge relation is extrapolated above 4,270 cfs and below 290 cfs 


Accuracy of records: 


good. 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and 
Sakami Rivers. 
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SAKAMI 


18.1 MI. UPSTREAM FROM SAKAMI LAKE 


STATION NUMBER 092709 


DRAINAGE AREA - 700 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 


r r r 


1 — -— -- — -- — 
Pa -- -— — -— -- -=- — — -- -- -- — 
2 == -- -- -- -- —— -- — = a = ail 
4 — — — -— — — -— -— — — — — 
5 = == as —— ie ae ee -- -_— == Se == ee 
6 -- -- -- -- -- -- 1, 210% -- oe -~ -- oo 
7 -- -- -- -- -- -- -- 483% a -- -- oe 
8 -<- — — — — — — — — — — — 
9 —— =~ -- -- -- — cate mies ale a5 a == 
10 -- o- -- == -- -- -- a a -- -- -- 
11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- a 
12 -- -- -- a= -- -- -- -- -- a -- = 
13 -- -- -- -- -- -- -+ -- “+ -- -- -~ 
14 -- -- -- -- -- 1,670* + -- -- -- -- -- 
15 = -- -- -- -- o6 -- -- a -- -- oe 
< 
16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
17 -- -- -- oe -- -- 1,040 -- -- os -- -- 
18 — ~~ -- -- -- -- -- -- -- -~ ae -- 
19 -- -- -- -- -- =~ oo -- -- == -- -- 
20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- -- = -- -- -- -- -- 
24 -- a -- -- -- -- - -- -- -- -- =~ 


26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
of -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
28 -- -- -- -- -- 1,170 -- -- -- -- oe -- 
29 -- -- =e -- -- -- -- -- -- -- -- oe 
30 -- -- -- -- = -- -- -- -- -- -- “= 


MEAN -- -- -- -- -- -- oo -- -- oe -- oe 
MAX. -- -- -- -- -- == oe -- -- -- -- -~ 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 1,670 cfs on June 14 2,030 cfs on August 21, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 2,090 cfs on August 21, 1960 at noon 
MINIMUM 286 cfs on January 31 286 cfs on January 31, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
Stage discharge relation is extrapolated above 4,270 cfs and below 290 cfs. 
Accuracy of records: good. 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and 
Sakami Rivers. 
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SAKAMI 


18.1 MI. UPSTREAM FROM SAKAMI LAKE 


STATION NUMBER 092709 


DRAINAGE AREA - 700 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


-DAIEY. DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| |. 4 zy | 

1 -- == a — = a 1,350! 1,450! not 1,560 1,210 4T2E 

2 =- oS — = cae 2 152901 1,4601 1,010 1,530 1,170 470 

3 =~ 170* == = => —— 1,2301 174801 1,010 1+470 1,070 465 

4 == — 101* =e ors ae 1,180 1,480! 1,030 14440 1,010 460 

5 = rs SS —= S35 ae 1,060 15460 15140 14400 1,010 459 

6 5 i iS ee 7. se 975 1,430 1,220 1,320 969 455 

i — a= ae —— Se me 918 1,380 1,270 14240 901 450 

8 == aaa > a oe a 863 1.350 1,280 1,210 846 444 

9 == me a Oe aS os 857 1,3001 1,280 1,150 796 440 
10 —— =o ae == cae = 918 1,250! 1,270 1,090 846B 438 
ll tS == ae aS “i oe 907 1,2001 19240 1040 796 432 
b2 Se == a = = cae 885 1,1301 1,220 986 745 427 
13 =— = os ee == ee 857 1,090! 1,210 958 700 422 
14 == —— see oc a = 869 1,040* 1,230 907 658 420 
15 ee = == Se a SS 847 993 1.330 901 604 413 
16 a = — == ag See 819 969 1,390 963 568 407 
17 “2 == =e =e a ee 779 969 1°420 1,330 538 402 
18 =s == =o — ae as 746 1,000 1470 1,350 510 400 
19 a =x aad 7 ee a 723 1,010 1,560 1,380 500E 393 
20 = = — Se oS a 746 987 1.740 1,560 490 389 
21 cea a a = os are 7481 924 1,790 1,630 486 383 
22 ae == oe = ee aie 7421 852 1.850 1,640 486 378 
23 =— a= aa == eed = 7271 791 1,860 1,700 486 372 
24 ai == —— som =a oa 718 740 1,860 1,520 486 366 
25 = ce es = = =) 751 707 1,860 1,650 486 358 
26 —— — == a - == 7901 669 1,830 1,640 485 354 
27 od = —— oe as SS 8501 631 1,770 1,570 483 349 
28 = =e aS 2S == = 1,050 589 1,710 1,510 481 340 
29 = a == = ote =e 1,280 584 1,660 14420 480 330 
30 == =e IF — i =o 1,400! 599 1,600 1,350 478 323 
31 = == == Ss sos ae 11,4301 565 aS 1,250 — 315 
MEAN =< — =m = ee ao 945 1,030 1+430 1,340 692E 404E 
MAX. od == ea = sere et 1,4301 1,480! 1,860 1,700 1,210 472E 
MIN. == 7 a= = pore = 718 565 751 901 478E 315E 

J. L | 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 1,860 cfs,September 23 to 25 2,030 cfs on August 21, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


101 cfs on March 4 


2,090 cfs on August 21, 1960 at noon 


101 cfs on March 4, 1962 


NOTES 

* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 10. 
I - Interpolated. 

E - Estimated from November 19. 


Stage discharge relation is extrapolated above 4,270 cfs and below 290 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and 
Sakami Rivers. 


SAKAMI 


18.1 MI. UPSTREAM FROM SAKAMI LAKE 


STATION NUMBER 092709 


DRAINAGE AREA - 700 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY Eolaul MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 +4 

1 BISE 178E 134E LL4E 377E 6,240E 1,710 1,710 488 880 529 600B 
2 305 176 134 114 421 6,460 1,560 1,820 512 880 522 610E 

3 296 173 133 113 464 6,610 19490* 1+820 542 880 500 625 

4 290 170 131* 113 540 6,680 1+460 1,770 610 880 490 642 

5 282 168* 130 112 595 6,760 15410 1.640 647 880 473 658 

6 279 167 129 112 680 6,760 1,340 1,540 625 930 471 662 

7 272 165 128 12 804 6,680 1,300 12390 604 930 486B 664 

8 270 162 127 112 925 6,610 10410 1,350 584 930 490 662 

9 263 160 127 lil 1,060 65540 15400 1,310 589 930 Siz 658 
10 259 158 126 lll 151708 65460 1,360 1,200 6041 924 530 644 
ML 250 156 125 112 1-320 65240 1,340 15140 6131 880 529 638 
12 248 155 125 113 1,480 5» 960E 1,290 1,060 61TI 869 529 622 
13 245 154 124 114 1,670 51850 1+240 1,030 6041 813 526 602 
14 239 1S2 124 115 1,880 5,580 1,240 941 589 757 510 589 
LS 725 Jo) 150 123 118 2,100 5,300 1,250 885 568 685 506 573 
16 232 149 Pe) 120 22380 5,080 1,250 874 542 658 490 552 
17 227 148 121 121 29650 4,880 1,240 785 548 658 485 536 
18 225 147 120 124 29940 4,650* 1,250 763 610 647 481 510 
19 219 146 119 128 3,180 4,350 1,530 669 785 604 484E 497 
20 216 146 119 131 34440 4,060 1,540* 658 791 578 489B 480 
21 212 144 119 139 3,600 3,760 1,580 658 803 558 493 462 
22 208 143 118 148 3,870 3430 1520 658 813 545 500 443 
23 206 141 118 159 4,130 39150 1°470 658 822 529 507 428 
24 203 39 118 167 4.350 29930 1¢430 604 813 551 518 416 
25 200 138 LL 176 41640 2+730 1,360 558 763 558 523 400 
26 197 137 116 204 4,890 2,530 1,310 524 763 558 536 382 
27 192 136 116 227 5,050 2320 1.270 510 869 558 542 369 
28 190 136 115* 263 5.290 2+150 1140 4981 935 558 558 352 
29 187 —— 115 290 54530 1.990 1,190 4981 935 558 570 335 
30 184 cabs Lis 339 5,780 1,830 15490 504* 935 558 580 320 
31 182 i 115 mae 54960 -- 1-590 5021 —< 542 ee 310 
MEAN 236E 153E 123€ 148E 2, 680E 4» 820E 15390 985 684 718 S51L2E 524E 
MAX. 313E 178E 134E 339E 5+960E 6, T60E 1,710 1,820 935 930 580E 664E 
MIN. 182E 136E 115* LLILE 3TTE 1,830 19140 4981 488 529 471 310E 
oF.C. -218 ol41 euLS 2136 2-476 4.44T 1.279 -908 2631 2662 2472 - 483 

FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 1,080 cfs 1,080 cfs 
MAXIMUM 6,760E cfs on June 5 and 6 6,760E cfs on June 5 and 6, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 111E cfs on April 9 and 10 101 cfs on March 4, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10, November 7 to 20, and from December 1, 

I - Interpolated. 

E - Estimated to June 12 and from November 19. 

Stage discharge relation is extrapolated above 6,750 cfs and below 290 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - This figure excludes an area of 4,920 square miles of which the flow is divided between Masta Channel and De Pontois and 
Sakami Rivers, 


148 


SAKAMI 
1.5 Ml. DOWNSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092712 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER (NEVEMERE DECEMBER 
i i" in + T T =I + 
1 =o -—= = == == -- 971 298 1,210 713 -- == 
(2 == ae == a= == =e 907 301 1,120 788 —= —— 
3 — a= Se SS 1 == 861 298 1,110 817 = co 
4 = =- == == a -- 907 327 1,070 839 -- — 
5 == = = Se =r == 923 350 1,040 915 —— se 
6 4 a a <3 —— == 988* 370 1,010* 1,060 == 3 
7 fae == ae = = -- 1,080 391 963 14220 a = 
8 == -- == aS = —= 1,130 395 876 1-380 es a 
9 == -- = = =—— =< 1,120 417 846 1,660 -- iS 
10 == == == —— = -- 1,130 435 831 1,870 = -- 
1l —— == => ~_— mS a 1,130 454 810 2,030 -- oe 
12 — a -- == 5 oor! 1,060 493 754 2,180 z= == 
13 = => -= = am == 1,020 562 720 2,220 < -— 
14 SS sme == == oS aie 988 596 681 2260 a= == 
15 == = -- “= — = 979 638 650* 2,300 oe -- 
16 a es a= oa —— an 907 720 638 2,300 a = 
yy = == = = aS a 810 817 626 2,300 — == 
18 a= == a = = == 740 915 579 2250 -- -—- 
19 -- -- -- -- -- -- 675 979% 557 2.150 -- -- 
20 -- =) — = == 2,060 632 1,060 562 2,150 —e a 
21 == —— — cos — 1,920 602 1,120 562 2,060 = — 
22 a = a — —— 1,760 562 1,230 562 14950 =7 == 
23 -—= ae == = SS 1,650 509 1,310 535 1,910 — a 
24 -- -- -= == —— 1,540 474 1.400 535 1,870 oe -- 
25 = = => — == 1,380 440 12450 Sis 1,840 os == 
26 == =e ai oS = 1,260 422 1,520 568 1,840 oa -- 
27 -- = = -—- 4 1%250 387 1,550* 568 1,760 -- -- 
28 a ei = ro SS 1,140 338 1,450 590 1,730 son -- 
29 oe =~ — — == 1,060 308* 15410 608 1,5801 a oe 
30 = -- a a == 1,020 319 1.340 662 1.5401 == a 
31 =< -- -- — == == 298 1,270 — 154501 = —— 
MEAN = = - -- -- == 762 834 747 1,710 a — 
MAX. are — — re = et 1,130 1,550* 1,210 2,300 mo -- 
MIN. = a = = == = 298 298 535 713 -- -- 
il at al i pS! Nee ale L 


FOR THE YEAR 1960 


MEAN 

MAXIMUM 2,300 cfs on October 15, 16 and 17 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 2,320 cfs on October 15 at 5 p.m. 
MINIMUM 298 cfs on July 31 and August 1 
MINIMUM INSTANTANEOUS 294 cfs on August 1 at 8 p.m. 
NOTES 


* - Discharge measurement, 

I - Interpolated. 

Stage discharge relation is extrapolated above 1,690 cfs and below 129 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
Discharges based on stage-discharge relation established with water levels at Station No, 092711. 


SAKAMI 


149 


1.5 MI. DOWNSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092712 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


OAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


arse FEBRUARY | MARCH APRIL MAY JUNE | JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

i == = — = =- 2480 I 385 32.0 * 24.0 E Lee 312 -- 

2 = oS = = == 2410 I 378 29.3 22.0 14.9 312 -- 

3 re a 2 ae == 2320 365 24.9 20.5 20.4 316 -- 

i a == == ae -- 2200 360 24.3 19.0 26.1 331 -- 

5 = => a == -- 2030 354 23.1 17.5 30.6 338 -- 

6 er == —— ~—— == 1850 348 23.7 15.0 50.6 316 -- 

7 == <> = aS =~ 1690 * 340 25.5 14.0 62.3 -- -- 

8 = a = a = 1490 336 19.4 12.5 72.0 -- -- 

9 <= aS aS oS -- 1420 331 17.0 11.0 75.9 -- -- 
10 = == S =- -- 1200 324 14.9 10.3 96.1 -- -- 
1L az a == == -- 1150 320 13.3 9.00 131 -- -- 
12 == oS =~ -- -- 1070 310 11.8 8.30 158 -- -- 
13 as oS —— -- -- 947 300 10.6 7.40 154 -- -- 
14 = == = -- -- 861 280 VTA 6.60 154 -- -- 
15 == — == -- -- T67 267 M3icu7, 6.20 165 -- -- 
16 -- -- -- -- -- 713 233 10.3 6.00 170 -- -- 
17 -- ae -- -- -- 681 219 ieee 5.80 222 -- -- 
18 -- -- - -- a 656 208 M.S 5.80% 255 -- -- 
19 -- -- -- -- -- 675 187 13.3 5.80 251 -- -- 
20 -- -- -- -- -- 626 161 16.1 5.90 239 -- -- 
21 -- -- -- -- -- 590 141 18.0 I 6.20 239 -- -- 
22 -- -- -- -- -- 498 * 123 20.0 I 6.50 271 -- -- 
23 -- -- - -- -- 480 c 114 23.0 I 6.70 305 -- -- 
24 -- ae -- -- -- 460 111 26.7 7.00 316 -- -- 
25 -- -- -- -- -- 445 99.2 28.6 7.20 323 -- -- 
26 -- -- -- -- -- 436 81.3 28.6 7.55 327 -- -- 
27 == — -- -- -- 425 72.0 28.6 8.20 334 -- -- 
28 -- -- - -- -- 415 55.7 28.6 8.80 334 -- -- 
29 -- -- -- -- -- 407 45.9 28.6 9.60 319 -- -- 
30 -- -- - -- -- 392 44.0 28.0 10.2 E 312 -- -- 
31 -- -- - -- -- -- 39.7 25.5 -- 312 ao -- 
MEAN -- oe -- -- -- 1060 E 224 20.8 10.4 E 186 -- -- 
MAX. -- -- - -- -- 2480 I 385 32.0 * 24.0 £ 334 -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- 392 Cc 39.7 10.3 5.80E 1 a2 -- -- 

FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 2,480I cfs on June 1 2,480I cfs on June 1, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement. 
I - Interpolated. 
C - By comparison with De Pontois River, 2.8 miles from the Grande Riviére, June 23 to July 14. 


E - Estimated September 1 to 30. 


5.80E cfs on September 17, 18 and 19 


Stage discharge relation is extrapolated above 1,690 cfs and below 129 cfs. 


Accuracy of records: 


fair. 


5.80E cfs on September 17, 18 and 19, 1961 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
Discharges based on stage-discharge relation established with water levels at Station No. 092711. 
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SAKAMI 


1.5 Ml. DOWNSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092712 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


+ 
JANUARY FeaRuany | MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ +- + 
1 -- -- -- -- -- 5,670 681 644 255 803 -- -- 
2 -- -- -- -- -- 51420 596 681 264 760 -- -- 
3 Ea — —— — == 5,190 602 700 316 700 i — 
4 -- -- -- -- -- 5,130 535 727 338 668 -- =- 
5 -- -- -- -- -- 4,980 493 740 354 668 -- -- 
6 ae — aS ai SS 4,980 493 694 370 668 —— a 
7 as == = -- -- 4,870 449 681 417* 632 -- -- 
8 =S =e ao — —— 4,850 391 681 530 585 ae —— 
9 = -- -- -- -- 41800 342 694% 535 504 -- -- 
10 oe ia Se ae a 4,470 338 675 551 498 = Se 
11 =< -- -- -- -- 4,210 323 650 557 498 -- ae 
12 cae == = = satay 3,960 323 585 562 498 oe — 
13 -- -- -- -- -- 3,800 323 524 562 454 -- -- 
14 eS == —— oo SS 34480 323 519 562 426 23 = 
15 coe cio a =o SS 3,360 ya} 498 562 370 a =e 
16 sl a oe —— 395 3,030 331 483 562 362 — a 
Mey =e noe FZ — 668 27670 327 449 562 362 rae == 
18 -- -- -- -- 11340 2>470 334 408 562 -- oe -- 
19 > —— ae — 2220 29250 342 391 562 oo = ae 
20 -- -- oe -- 2+800 24010 342 374 579 -- -- -- 
ral — SS ae —— 35420 1,880 346 342 608 ms ee Get 
cm cae -- -- -- 4,050 1,830 334 331 662 -- -- -- 
23 aS a — ae 4,640 1,640 334 331 810 =< —— = 
24 a == com iy 51220 1,380 338 327 831 SS a =~ 
25 == a Sob ie 5,780 1.270 334 301 810 Sy aaa eS 
26 aoe == +> aS 6,000 1,140 358 294 861 elas == aa 
27 = aa == = 61030 1,040 370 287 846 -- -- a 
28 -- -- -- -- 64120 971 431 284 869 -- -- -- 
29 = ee = cod a 6,000 854 509 281 861 = —— —— 
30 ae a a oe 5,860 810 573 267 810 — —— 
31 -- -- -- -- 5,810 “+ 602 255 -- -- -- -- 
| 
MEAN -- -- -- -- os 34150 411 487 584 -- -- -- 
MAX. | a ae os a ae 5,670 681 740 869 as ais == 
MIN. -- -* -- -- -- 810 323 255 255 -- -- -- 
a — xis = 2 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 6,120 cfs on May 28 6,120 cfs on May 28, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 6,460 cfs on May 28 at 10 p.m. 6,460 cfs on May 28, 1962 at 10 p.m. 
MINIMUM 255 cfs on August 31 and September 1 5.80E cfs on September 17, 18 and 19, 1961 
MINIMUM INSTANTANEOUS 248 cfs on September 1] at midnight 
NOTES 


* - Discharge measurement. 
Stage discharge relation is extrapolated above 1,690 cfs and below 129 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
Discharges based on stage discharge relation established with water levels at Station No. 092711. 


SAKAMI 


1.5 MI. DOWNSTREAM FROM DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092712 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


DATLY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


15H 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


; 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ =f 
1 eS ine oS ae Oe 5700 1060 540 46.8 14.1 cee mae 
2 =? od “te ee aS 5700 S31 546 44.9 16.6 — a 
3 =e Car SS “SE — 6240 824 551 35.7 18.4 —— -- 
4 re — >> — aoe 6430 810 620 Boe f 26.1 aS -- 
5 a = =o aS ain 6860 810 602 36.5 36.5 a. So 
6 —— es Cte S85 se 7290 803 590 38.1 37.3 = aes 
7 ng <a po eee ee 7510 760 Cy Ac 34.2 40.6 = ae 
8 — ies aie sea! SS 7360 T13) 568 29.9 42.3 ee a 
2 opt eels 7 — aha 6990 rele} 524 29.3 56.8 Se | 
10 sia 3g ak a oes 6690 713 493 23.1 67.1 oS 5 
il =e E ca — mat 6670 720 454 26.1 67.1 i == 
12 a SS a ee cS 6300 687 387 22.6 73.3 a << 
4 Iie = = 4 phe So 6000 662 338 22.0 79.9 ci as 
14 ae -- oa — = 5670 632 327 20.9 79.9 -- -- 
15 = — 5 are ah 5140 602 287 18.9 79.9 -- - 
16 2S Sead 2S a ae 4600 602 277 14.9 79.9 a= —— 
Ly -- -- -- -- -- 4260 551 258 12.6 81.3 -- = 
18 =< -- -- == -- 3870 504 233 16.1 81.3 = a 
19 od -- -= a =e 3460 504 rape. f 12.9 81.3 == os 
20 i aS — == aa 3050 546 197 12.9 62.3 ea ase 
21 Ce == —— -- a 2890 524 175 10.0 56.8 -= -- 
22 ay -- -- -- -= 2560 557 158 9.70 56.8 -- -- 
23 —— -- -- = Se 2510 519 137 10.3 54.7 << -- 
24 aS -- -- 2% ee 2210 509 118 10.3 46.8 =~ -- 
25 == -- -- aad we 1950 557 101 11.5 46.8 -- -~ 
26 hea =e -- as oe 1800 493 85.6 13.3 46.8 = -- 
27 a= -- == -- ine 1650 498 73.3 12.9 41.4 —= == 
28 se -- == -- -- 1510 509 73.3 13.7 38.1 -- bated 
29 —= -- -- -= -- 1400 514 61.2 14.1 37.0 I == oe 
30 == -- = == -= 1230 524 52-6 14.1 36.0 I -= er 
31 so = -- = ee a 530 51.6 a 35.0) £ ee ee I 
MEAN = -- -- -- -- 4520 641 a2 21.8 52.2 ~e —— 
MAX. —— -- am =< =< 7510 1060 620 46.8 81.3 -- -= 
MIN. — == -- -- -- 1230 493 51.6 9.70 14.1 -- -—— 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 7,510 cfs on June 7 7,510 cfs on June 7, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 7,690 cfs on June 7 at 8 p.m. 7,690 cfs on June 7, 1963 at 8 p.m. 


MINIMUM 9.70 cfs on September 22 5.80E cfs on September 17, 18 and 19, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 9.44 cfs on September 23 at 6 a.m. 
NOTES 

I - Interpolated. 

Stage discharge relation is extrapolated above 1,690 cfs and below 129 cfs. 


Accuracy of records: fair, 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
Discharges based on stage discharge relation established with water levels at Station No. 0927] ie 


DE PONTOIS 


2.8 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092708 


DRAINAGE AREA - 6750 SQ. Mi. ** 


GAUGE - RECORDING 


152 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 _ 


— = T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ iz + tT +— fa 
1 -- -- -- -- -- =- 14,100E 11,200 14,900 12,700 16,200 11,800E 
2 -- -- -- -- == = 14,300 11,400 14,600 12,900 15,900 11,700 
3 -- -- -- -- == -- 14,800 11,500 14,400 13,200 15,700 11,400 
4 -- -- -- -- =e == 15,000 11,500 14,200 13,400 15,500 11,300 
5 -- -- -- -- a == 15» 200E 11,600 134900 13,700 15400 11,000 
6 -- -- == a5 — = 15,400* 11,600 13,800 14,200 15,300 10,800 
7 -- -- -- = —— cae 15,500C 11,700 13,800 15,300 15,100 10,600 
8 -- == -- — sae == 15,500 11,700 13,500 16,400 15,100 10,400 
9 -- == -- == i oe 15,500 11,700 13,200 17-400 15,100 10,200 
10 aS == =o aS oye aS 15,500 11,700 13,100 17,400 15,000 10,000 
11 = os = — aaa oo 15,300 11,700 12,900 17,000 14,800 94850 
12 -- -- a a —— aS 15,200 12,000 12,800 17,800 15,000B 9,700 
13 -- == -- == == im 15,100 12,200 12,600 18,000 14,000 9,600 
14 -- —— == aS se = 15,000 12.300 12 +400 18,200 13,700 94450 
15 -- =S == == == = 14,700 12,700 12,200 18,200 13,500 9,380 
16 == == == == oe a3 14,400 13,100 12,200 18,200 134400 9,200 
17 == == ae sae = aS 14,000 13,500 124300 18,200 13,400 9,050 
18 em == =a =- ae = 13,800 134900 12,300* 18,200 13,300 8,980 
19 == =— =~ =< a = 13,400 14,200* 12,200 18,200 13,200 8,800 
20 -~ == == oS ae a 13,200 14-200 12,300 18,100 13,100 8,700 
21 = =- —— —— mie == 13,000 14,500 12,400 18,000 13,000E 8,630 
22 == <= —— —— as i 12,700 14,800 12,300 18,000 13,000 8,500 
23 == =~ == =< on rs 12,400 14,900 12,200 17,800 12,900 8.400 
24 == == == == =-- =< 12.200 15,200 124400 17,700 12,800 8,250 
25 —— =— ae oS == = 12,000 15,400 12,400 17,500 12,800 8,170 
26 =- —— == == =— ane: 11,800 15,700* 12,600 17,400 12,700 8,000 
27 aS —— <- a = stn 11,600 15,500 12,600 17,100 12,600 75920 
28 == oy 5 == == == 11,-500C 15,500 12,700 16,800 12,500 7,800 
29 SE =~ == =o —— coe 11,+300* 154400 12,700 16,600 12,300 7,700 
30 = “ = = == or 11,200 15,200 12,700 16,600 12,000 7,600 
31 aS ae ao =e = == 11,300 15,100 Se 16,9300 aS 7,500 
MEAN Se a a a5 — == 13,700E 132300 13,000 16,700 13,900E 9,370E 
MAX. =o) =< ce me = == 15,500C 15,700* 14,900 18,200 16,200 11,800E 
MIN. a ae eS om aS oa 11,200 11,200 12+200 12,700 12,000E 7,500E 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 15,700 cfs on August 26 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* 
' 


B 
Cc 


- By comp 


Discharge measurement, 
- Ice effect from November 12. 
arison with De Pontois River, 1.6 miles downstream from the Sakami River and De Pontois River at 1.51 miles upstream 


7,500E cfs on December 31 


from the Sakami River, July 7 to 28. 
E - Estimated July 1 to 5 and from November 21. 
Stage discharge relation is extrapolated above 18,600 cfs and below 6,340 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


** - The flow from this drainage basin is divided between De Pontois and Sakami Rivers. 


DE PONTOIS 


2.8 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092708 


DRAINAGE AREA - 6750 SQ. MI, ** 


GAUGE - RECORDING 


iss 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 

1 7,500E 5,020E 3,900E 3190E 6,200E 18, 000E 10,900 8,200 7510 8,140 11,000 10, TO0E 

2 T, 380 4,990 32870 34180 6,600 17, 700E 11,000 8,080 71460 8250 10,800 10,700 

3 77200 4,940* 35840 3,170 7,200 17,000 10,900 8,080 7,350 81430 10,700 10,600 

4 7,100 4,890 34820 3160 7,700 16, 800 10,900 79940*% 7210 8,550 10,700 10,500 

5 7,000 41820 3,790 3,150 8.200 16,600 10,900 7,850 74160 8,730 10,700 10,200 

6 6,900 4,800 3,750 39140 8,800 16,300 10,900 7,790 7,020 9,030 10,700 9,900 

7 6,800 4.750 3,720 34140 9,600 15,700 11,000 7,680 7,050 9,330 10,800 9,800 

8 6,780 4,700 3,700 34140 10,500 15-400 11,000 7,490 7,020 9,520 10,800 9,600 

9 6,680 4,650 34690 34140 10-9008 15,100 11,000 7,380 6,940 9,520 10,900E 9400 
10 6,600 4600 34620 34150 11,400 14,800 11,000 75400 64780 9520 11,000 9,200 
oe 6,550 4,590 3,600 3,180 12,100 14,500 11,000 7,320 6.700 9,680 11,0008 9,100 
12 6400 4,560 37590 34200 13,100 14,300* 11,100 77270 67650 10,100 11,000 9,000 
j he 6.380 4,500 3,590 3,230 14,000 134800 11,000 79130 69570 10,300 11.000 8,850 
14 6,250 41450 3,580 3,290 14,900 13,400 10,900 64940 6,600 10.400 11,000 8,750 
15 6220 4400 34550 34320 15,500 12,900 10,500 7,000 6,550 10,300 11,000 8,600 
16 6,200 4390 3,500 34390 16,100 12,800 10,1001 6,940 67500 10,300 1L,000 8,400 
17 6,170 4,350 34490 34420 17,000 12,600 9,6101 7,000 6,500 10,400 11,000 8,250 
18 6,050 4,300 34450 34500 17,900 12,300 9,900f 7,080 6,370 10,500 11,000 8,100 
19 6,000 44250 34430 34550 18,500 12,100 10,1001 7100 69320* 10,400 11,000 8,000 
20 5.950 4200 3¥410 3700 19,000 11,4900 97401 74130 64630 10,400 11,000 74990 
21 5,850 4,190 3,390 3,750 19,900 12,000 9,680! 7,240 6,840 10,500 11,000 7,800 
22 5,800 41160 3» 360 3,900 20,500 11,800 9e5201 7,320 6,860 10,500 11,000 7,700 
25 5750 4,100 34340 4,150 21,000 11,800 91460 71460 61940 10,900 11,000 7,590 
24 5680 4,050 3,310 4270 21,2000 11,700 9,3701 71630 72020 11,000 11,000 74450 
25 51600 4,020 34300 41450 20,800 11-500 94601 7,710 7,080 11,100 11.000 Tr 390 
26 51540 4,000 34290 4,750 20,700 11,5300* 95201 7,740 7+460 11,100 10,900 7,250 
“af 5+400 3,990 3,280 5,000 20,100 11,200 993701 7650 7,790 11,200 10,900 79150 
28 54350 3,970 34240 5250 19,900 11,200 996601 7,650 7,880 11,200 10,800 7,000 
29 5220 ve 3,220 5,600 19,4400 11,100 8.8201 72630 8,020 11-100 10,800 6+900 
30 5,190 -- 34210 54900 19,000 11,100 8,670 79630 8,110 11,100 10,800 6,800 
31 5,090 -- 34200 ate 18,500 —— 8,400 7,630 —— 11,000 2) 6.790 
MFAN 6,210E 4+450E 3e520E 3.750E 15,000E 13,600 10,200 74490 7,030 10,100 10,900E 8, 560E 
MAX. 7,500€ 5+020E 3,900E 5+900E 21,000E 18,000E 11,100 8,200 8,110 11,200 11,000 10, 7O0E 
MIN. 5,090E 3,970E 3y200E 34140E 6+200E 11,100 8.400 61940 6,320* 84140 10,700 6, 790E 
M.F.C. - 736 528 e417 3444 1.783 1.616 1.206 888 833 1.195 1.294 1.015 

FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 8,430 cfs 8,430 cfs 
MAXIMUM 21,000E cfs on May 23 and 24 21,000E cfs on May 23 and 24, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


N 
* 
B 
I 


E 


OTES 


- Discharge measurement. 
- Ice effect to May 9 and from November 11. 
- Interpolated. 
- Estimated to June 2 and from November 9. 
Stage discharge relation is extrapolated above 18,600 cfs and below 6,340 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


3,140E cfs, April 6 to9 


** - The flow from this drainage basin is divided between De Pontois and Sakami Rivers. 


3,140E cfs, April 6 to 9, 1961 


DE PONTOIS 


2.8 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092708 


DRAINAGE AREA - 6750 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


154 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


T T 
JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
io =T 

1 6, T00E 4,590E 3,380E 2 790E 3,100E 26, 900E 12,800 12,600C 9,930 12,800 10,600E 8,190E 

2 6,600 4,560 3,350 2,790 3,300 26,500 12,700 12,600 10,000 12,500 10,600 8,170 

3 64550 4,500 3,310 29 780% 3,500 26,000 12,300 124600 10,200 12,500 10,600 8,110 

4 65400 45420* 3,300 22770 3,850 25,700 12,000 12,700 10400 12,500 10,600 8,030 

5 6,350 4,390 3,260* 27760 41400 25,100 12,100 12,700 10,600 12,500 10,600 7,950 

6 6,230 4,370 34240 2,750 5,700 25,000 11,500 12,700 10,800 12,500 10,600 7,900 

7 6,180 4,290 39220 22740 74500 24,800 11,200 12,700 10,900 12,400 10,600 7,830 

8 6,000 41220 34200 2,730 9,000 24,000E 11,100 12.600 10,700* 12,100 10,600 7,800 

9 5,940 4,200 3,160 24730 10,400 23,300 10,800 12+500C 10,500 11,700 10,600 7,760 

10 5,850 45170 34140 2.720 11900 23,0001 10,800 12400 10,900 11,500 10,600 7,690 

1d 5,800 4,100 3,110 2,710 13,000 22,6001 10,800 11,700 11,200 11,400 10,5008 7,620 

12 5,700 4,050 3,100 22700 15,000 22,0001 10,800 11,400 11,800 10,800 10,500 7+600 

13 5,640 4,000 3,090 2+700 16+400B 21,3001 10,800 11,100 11,900 10,800 10.400 72530 

14 5,590 34950 3,050 2,700 18,000 20, 7001 10.700 11,000 12,200 10,800 10,200 75470 

15 51490 3,900 3,010 2,700 19,200 20,0001 10.700 10,900 12,200 10,700 10,000 7,400 

16 5,400 3,890 3,000 2,700 20,800 19,6001 10,700 10-7001 12,300 10,700 9,900 77230 

17 5,380 3,820 3,000 2,700 22,000 19,0001 10,600 10,7001 12,500 10,600 9,700 7,170 

18 54240 34780 22990 2,700 23,100 18,600* 10,800 10,6001 12,500 10,600 9,500 7,000 

19 5.200 3,730 2+980 2,700 242200 17,600 10,600 10,5001 12,600 10,700 9,300 6,900 

20 5,190 34700 2.950 2,700 25,100 16,900 10,500 10,4001 12,7001 10-700 9,100 6,800 

21 5,100 34680 24930 2,700 26,100 15,800 10,400 10,4001 12,8001 10,700 9,000 6,700 

22 5,050 34640 29920 2,700 27,000 15,900 10.400 10,3001 12,9001 10,700 8,800 6,570 

23 5,000 3,600 2,900 2710 27,900 15,500 10,900 10,3001 13,0001 10,700 8,800 6400 

24 4,980 3,570 2900 2+730 28,100 14,900 11,100 10,2001 13,1001 10,700 8,650 6,270 

25 4,950 3,540 27890 2,760 282400 14,500 11, 700C 10,2001 13,1001 10,800 8,600 6,120 

26 4,900 3,500 2.880 2,790 28,200 14,200 11,800 10,2001 13,1001 11,000 8,570 6,000 

27 4,830 39450 21860 2820 28,000 13,900 12,000 10,1001 13,1001 11,000 8,450 5.900 

28 4,790 34410 2,850 2,880 277900 13,500 124200 11,000 13,000! 10,900 Be370 5,690 

29 4,750 = 24840 2950 27,800 13,300 12,300 10,000 12,9001 10,700 8,230 5,580 

30 4,650 =< 2820 3,000 27,300 13,000 12.400 9,960 12,8001 10,700 8,200 5+420 

31 4,600 oS 2,800 == 27,000 = 12,500 9,870 rs 10,600E —— 5.230 
MEAN 5,520E 34 970E 3,050E 2+ 7T50E 18,200€ 19, 800E 11,400E 11,200E 11,900 11,300 9,690E 7,030E 
MAX, 6, 700E 4,590E 3y380E 3,000E 28,400E 26 ,900E 12,800 12+700C 13,1001 12,800 10,600E 8, 190E 
MIN. 4, 600E 32410E 2,800E 2,T00E 3,100E 13,000 10,400 9,870 9,930 10,600 8,200E 5+230E 
M.FeC. 2570 -410 0314 284 1.878 2-044 1.174 1.159 1.229 1.165 1.002 bes 

FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 9,670 cfs 9,050 cfs 
MAXIMUM 28,400E cfs on May 25 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


Cryeah 


- Discharge measurement, 
- Ice effect to May 13 and from November 11. 
- Interpolated. 
- By comparison with De Pontois River, 1.6 miles downstream from Sakami River, July 25 to August 9. 


2,700E cfs, April 12 to 22 


E - Estimated to June 8 and from October 31. 
Stage discharge relation is extrapolated above 18,600 cfs and below 6,340 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - The flow from this drainage basin is divided between De Pontois and Sakami Rivers. 


28,400E cfs on May 25, 1962 


2,700E cfs, April 12 to 22, 1962 


USS 


DE PONTOIS 


2.8 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE 


STATION NUMBER 092708 


DRAINAGE AREA - 6750 SQ. MI, ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
te 4 t + + + 
1 5,190E 34740* 2990 22580 6,700 25,500 14,600 12,700 8,940 8,010 8,040 10,3008 
2 5+100 34720 21960 2,570 7,800 26,000 14,200 12-800 8,970 8,010 8,040 10,400E 
3 52020 3,700 21940 22570 8,900 26,800 13,500 12,800 8,700 8,010 7,750 10,500 
4 5,000 32690 22920 2580 9,700 27,400 13,500 12,800 8,700 8,150 7,750 10.600 
5 4,980 34640 22900* 2580 10,200 27-900 13,100 |; 12,900C 8,730 8+450 7,750 10.700 
6 4,950 3,600 2,880 2580 11,000 28,300 13,100 13,200 8,730 8,750 7,750 10,800 
4 4860 34580 2,860 2590 11400 28.600 12,700 134400 8,580 8,900 72750 10,800 
8 4,800 3550 2+840 27600 11,600 284400 12,700 13,700 8,560 8,900 7,750 10,800 
9 4,750 34520 2820 27600 12,000 27,800 12,7001 13,800 8460 8,900 7,750 10,700 
10 4,700 34500 2,800 2620 12,300B 27,800 12,6001 13,800 8 +460 8,900 7,750 10,600 
1 4,600 34480 2,790 2620 12,300 27,400 12,5001 13,700 8460 8,900 7,750 10-500 
12 4,550 39430 2780 21630 12.400 26,800 124001 13,500 8,200 9,210 7,750 10,200 
13 4,500 34400 2.770 21640 12,200 26,200 12,3001 135100 8170 94210 74750 10,000 
14 44450 34370 2750 27660 12,300 25,400 12,2001 12,700 8,170 9.210 72570 9,830 
15 45400 34320 22720 2680 12,700 244400 12,2001 12,400 8,200 9-210 7,0408 9,600 
16 4,380 34300 29710 2710 12,600 23,400 12,1001 12,000 8,170 9210 6,850 9,400 
17 4,360 3,280 27700 2,800 12,900 22.800 12,1001 11,800 8,170 9,210 6,950 9,200 
18 4320 34260 24690 2+920 14,400 21,900 12,0001 11-500 8.170 92210 7,030 9,100 
19 40270 34240 20690 3,050 15,500 21,000 12,0001 11,200 8»170 8,930 7,030 8,900 
20 41220 3,200 2,680 3,150 16,700 20,300 12,0001 10,900 8+140 8,900 7,300 8,750 
21 42200 34190 21660 3,280 17,000 19,600 12,0001 10,700 84140 8,900 7,600 8,550 
22 4150 34170 27650 34360 18,200 18,800 12,0001 10,500 8140 8,900 8,000 8,400 
23 4100 34150 29640 39420 18,7001 18,600 12,0001 10,200 8140 8,900 8»450E 8,200 
24 4,050 3120 21630 3,580 19,4001 17,800 12,000% 9+900C 85140 8.900 8,900 7+ 980 
25 4,000 3,100 2620 3750 20,0001 172200 12,200 9,600 84140 8,900 9»200B 7,780 
26 34950 3,090 27610 3,970 20,9001 16,700 11,800 92430 85140 8,600 92430 7,550 
27 34900 34050 2600 44250 21,3001 161600 12,000 9460 8,140 8,600 9,780 7,400 
28 3,860 3,010 25590* 41630 22,1001 15,800 11.900 94150 8140 8,600 10,000 7» 200 
29 39820 == 2+580 5250 23,0001 15,500 12,000 9150 8,140 8,300 10,100 7,000 
30 3,800 ea 2+580 5,900 24,0001 14,700 12,400 8,910 8,060 8,010 10,200 6,800 
31 3, 790E ae 2580 sat; 25,0001 -- 12,700 8910 -- 8,040 -- 6,600 
MEAN 41420E 3,370 2740 3,170 15,000 22,800 12,500 11,600E 8,340 8,740 8,090E 9,200E 
MAX. 5+190E 39740* 2.990 5,900 25,0001 28,600 14,600 13,800C 8,970 9210 10,200E 10,800E 
MIN. 34 790E 34010 2.580 22570 6,700 14,700 11,800 8,910 8,060 8,010 6,850 6»600E 
M.F.C. 480 366 2297 0344 1.630 2-482 1.358 1.264 2906 2949 879 999 
ie 1 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 9,210 cfs 9,100 cfs 
MAXIMUM 28,600 cfs on June 7 28,600 cfs on June 7, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 29,000 cfs on June 7 at 3 p.m. 29,000 cfs on June 7, 1963 at 3 p.m. 
MINIMUM 2,570 cfs on April 2 and 3 2,570 cfs on April 2 and 3, 1963 


NOTES 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect-to May 10, November 15 to 25, and from December 1. 

I - Interpolated. 

C - By comparison with De Pontois River, 1.6 miles downstream from Sakami River, August 5 to 24, 
E - Estimated to January 31 and from November 23, 


Stage discharge relation is extrapolated above 31,700 cfs and below 6,310 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


** - The flow from this drainage basin is divided between De Pontois and Sakami Rivers. 
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DE PONTOIS 


1.6 MI. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092711 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


= . = 
FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
I + + 4 
1 a os == == es 9,260 7,750 9,610 8,810 9,8501 8, 100E 
vd = a = 35 <a 9,160 7,760 9,480 8,950 9,8001 8,050 
3 == =< a -- -- 9,080 7,750 9+470 9-000 9,7501 8,000 
4 -- -- -- -- -- 9,160 74250 9,420 9,040 9.720 7,900 
5 == == == -- -- 94180 74930 9.370* 94170 9,690 7,850 
6 oes == =a -- ae 94290 7,990 9,330 9,390 9,610 7,800 
Hi -- -- -- -- -- 9» 430% 8,050 9,250 9,630 9,570 7,700 
8 a a rs == oe 9,500 8,060 9,110 9,840 9,570 7,600 
9 a ane = == =f 94480 8,120 9,050 10,200 9520 7,550 
10 =~ ar == == == 9,500 8,170 9,030 107400 944008 7,400 
11 oe a = a se 9,500 8,230 8,990 10,500 9,000 7,350 
12 a = = 3S mS 9,400 8,330 8,890 10,700 8,800 7,200 
LS a3 a aa ae == ye 9-340 8,490 8,820 10,700 8,600 7,100 
14 -- -- -- -- ed 9,290 8,570 8,750 10,800 8,550 7,000 
15 ae a aS a =< 94270 84660 8680 10,800 8,550 6,950 
16 — aS oS = = 9,160 8,820 8,660* 10,800 8,550 6,850 
17 a -- os ae = 8,990 9,000 8,630 10,800 8,600 6,800 
18 = a —— == as 8,860 9,170 8,530 10,700 8,600 6,700 
19 -- —= = == = 8,730 9,270 84480 10,700 8,550 6,600 
20 = == 5 2 10,600* 8640 94 390* 8+490 10,700 &,500 6.500 
21 a ea od arse 10,400 8,580 94480 8,490 10,600 8,500E 6,400 
22 i aE a= $3 10,300 8,490 91640 8.490 10,500 8,450 6,350 
23 —p ae = SS 10,200 8,360 9,750 84430 10400 8,400 6250 
24 as 4 Ss ee 10,000 8280 9,860 8,430 10,400 8,350 6,150 
25 -- -- -- == 9,840 8,190 9,920 8,520 10,400 8,300 6,100 
26 == = ores Kes 91680 84140 10,000* 8,500 10400 8,300 6,050 
72 ~= eS == mo 9,670 8,040 10,000 8,500 10,300 8,250 6,000 
28 ae == -- -- 9,510 7,890 9.920 8,550* 10,200 8,200 5,900 
29 os == == = 9400 7,790* 9,880 8,590 10,100 8,200 5,800 
30 -= -= aS =e 9,340 7,830 9,790 8,710 10,1001 8,150 5,750 
(it! = St == =e -- 72750 9,690 as 10,0001 ee 5,700 
MEAN _— == as —— == 8,820 8,880 8,840 10,200 8,860E 6,890E 
MAX. “= Se re a SS 9,500 10 ,000* 9,610 10,800 9,850I 8, LOOE 
MIN. == == —— eae = 7,750 7,750 8,430 8,810 8,150E 5,T00E 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 10,800 cfs, October 14 to 17 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 10,900 cfs on October 15 at 5 p.m. 


MINIMUM 5,700E cfs on December ei | 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 10. 

I - Interpolated. 

E - Estimated from November 21. 

Stage discharge relation is extrapolated above 10,700 cfs and below 4,870 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 


DE PONTOIS 


1.6 Ml. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092711 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


15% 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
= T 

l 5+500E 3,850E 3,000E 2+540E 4,100E 10,900E 7, 950C 6,080 5,890C 5,610 7,800 6,900E 

( 51400 3» 800* 2,980 2-520 4,250 10, 800E 72940 6,030 51790 5,730 71820 6,850 

3 5380 34760 21960 2,510 4,500 10,800 7,900 5,950 5,700 5,860 7,840 6,800 

4 5300 3,740 2.930 2500 4,700 10,700 7-900 54940 5600 51980 7,890 6,750 

5 5,200 34700 21920 2,500 5,000 10,500 7.820 52920 5,500 6,060 72900 6,700 

6 5,180 34670 2,900 2500 5200 10,400* 7,810 5,930 5,410 65330 7,810 6,650 

7 5,070 34650 2890 29490 5+400 10-200 Ty 800 51960 51380 61460 72980 6600 

8 5,000 3,600 2.860 219490 5600 9,970 7,800 5,840 5220 61560 7,900 6,550 

9 4,970 34530 21840 24480 51850 9,890 7-800 5.780 54190 65590 8,000 6,500 
10 4,900 3,530 2,830 22480 6,100B 9,600 7,800 5730 5,090 6,760 7,900B 61410 
Ll 4,850 34500 2,810 2500 61400 9,520 7,790 5,680 5,010 7,000 7,500 6,380 
12 4,800 34480 2,800 2,510 6,700 94420 7,780 51640 5,000 7150 7,200 6,300 
13 4,700 34450 2.790 21520 7,100 94220* 7-700 5.590 4,900 77130 75390 6 +200 
14 41650 34420 2,780 24550 7+400 9,080 7+640C 51690 4,880 74130 71400 6190 
1 Ts} 4,600 34400 22760 2,600 71600 8,910 7,640 51690 4,800 77190 7,400 6,100 
16 4,570 34360 2,750 21610 7,900 8,810 7,510 51580 4,810 7,210 7,400 6,000 
17 4,500 34330 2730 21640 8,200 8,750 71440 51610 4,840 7460 7,200 5,950 
18 44450 34300 2,700 2700 8,400 8,690 7+400 5620 4+900C 77590 74150 5900 
19 41400 3,260 21690 2,750 8,800 8,730 7,300 51680 4,910* 7,580 7,190 5,800 
20 4,300 34240 2670 2,800 9,000 8,630 7170 5.760 4,9201 77530 T,210E 5750 
21 4,260 34220 21650 2,870 9,400 8,550 7,060 5,800I 4,8401 7,530 7,200 5,650 
22 4,220 3,200 24620 24950 9,800 8,340 6,950* 5.8401 4,9001 77650 7,200 5»600 
23 44200 34180 2610 3,070 10,000 8, 300* 6,890 59001 4,990! 77780 7.200 5,550 
24 4,150 34160 2600 3,160 10,500 8, 240C 6,8T0 5*990 5.0001 77810 7,190 5,500 
25 4,100 34130 2600 34250 10,600 8,200 6,780 6,020 5,0501 7,840 74190 51420 
26 4,050 34110 2590 34400 11,000 8,190 61640 6,020 5/1001 7,850 7y170 5,380 
27 4,000 34100 2+580 3,500 11,000 8,010 62560 6,020 55150 7,880 7,040 54310 
28 34990 3,050 2550 3,600 11,000 8,000 6,390 6,020 5.260 7,880 7,020 54250 
29 34950 — 2,540 3800 11-000 8,000 6,280 6,020 5330 77830 7000 5-200 
30 3900 sie 24530 3,900 11,000 7,990 64250 6,010 5420 7,800 6,990 5150 
31 31860 — 2520 ais 11,000 25 6200 54960 — 7,800 == 59100 
MEAN 4,590E 3¥420E 2+740E 2,820E 7,890E 9,180E 7,310E 5,850 59160E 77110 7:440E 6,010E 
MAX. 5,500E 3, 850E 3,000E 3,900E 11,000E 10,900E 7+ 950C 6,080 5,890C 7,880 8,000 6,900E 
MIN. 3, 860E 3,050E 2,520E 2+480E 4,100E 7,990C 6,200 5,580 4,800C 52610 6,990E 5,1L00E 
MFC. -790 2588 0471 2485 1.357 1.579 1.259 1.006 888 1.224 1.279 1.034 

FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 5,810 cfs 5,810 cfs 
MAXIMUM 11,000 cfs, May 26 to 31 11,000E cfs, May 26 to 31, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 2,480E cfs on April 9 and 10 2,480E cfs on April 9 and 10, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES 

* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 10 and from November 1. 
I - Interpolated. 


C - By comparison with De Pontois River, 2.8 miles from the Grande Riviére, June 24 to July 14. 
E - Estimated to June 2 and from November 20, 

Stage discharge relation is extrapolated above 10,700 cfs and below 4,870 cfs. 

Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers, 
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DE PONTOIS 


16 Ml. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092711 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

1 5 ,000E 34650 2,800 2,350 21030 13,000 8,750 8,670 7,590 8,980 7, 900E 6 ,O000E 

2 4,990 3,600* 2,790 24340 21030 12,800 8,570 8,750 74630 8,900 7,850 6,000 

3 44950 34550 2,780 2+320* 2,950 12,700 8,580 8,780 7,810 8,780 7,800 5,970 

4 | 4,850 34520 2780 24300 2.200 12,700 84430 8,830 7,890 8,720 7,750 5.950 

5 4,800 34500 2,770 2,300 20470 12,600 8,330 8,860 7,940 8,720 7,700 5,900 

6 4,780 34460 22750* 2,290 2,900 12,600 8,330 8,770 7,990 8,720 7,650 5,830 

Z 4,700 34430 2,700 22280 3,750 12,600 8,210 8,750 8,120* 8,640 7,600 5,800 

8 4,650 34400 22700 29250 41250 12,500 8,050 8,750 8,410 81540 7,590 5,750 

9 4,600 3,360 21680 24240 5000 12,500 7,900 B,770* 81430 8,350 7,570 5.710 
10 4,580 353390 21660 2,230 5.6008 12,300 7,890 8,730 8+460 84340 7,500B8 5,700 
1l 4,500 3,300 2,650 2,220 6,070 12,200 7,840 8,680 8»480 8,340 7,450 5,600 
12 49470 34290 27630 22210 6,400 12,000 77840 8,540 8,490 8340 71430 5.580 
ie 41400 34260 22610 2,200 6,850 11,900 72840 8,400 8,490 8,230 71400 5,500 
14 4390 34230 2,600 2,190 7,300 11,700 77840 8,390 8,490 8.150 7,390 5+450 
15 4,350 34200 2,590 2,170 7,700 11,600 7,840 8,340 89490 71990 70370 5,350 
16 4,300 3,180 2,580 2,150 8,050 11,400 7,860 8,300 8+490 7,960 7,300 5,230 
17 47260 3,120 21560 2140 8,700 11,100 7,850 8,210 8,490 71960 72200 5,200 
18 4,200 3,100 29540 24130 9,750 10,900 7,880 8,100 8,490 7,840E 7,000 5,040 
19 4,200 3,090 29530 2120 10,800 10,700 7,900 8,050 8»490 7,820 67980 4,980 
20 4,100 3,050 22510 2,110 11,200 10, 500* 7,900 8,000 8,530 7,800 6,850 4,830 
21 4,050 3,000 2,500 2,100 11,700 10,400 79910 7,900 8,590 7,900 6,750 4,650 
2a 4,000 23990 21490 2,090 12,100 10,300 7,880 7,860 8710 7,980 6,600 4,500 
23 34990 22970 29470 2,080 12,500 10,100 7,880 7,860 8,990 8,050 6,500 4,380 
24 34930 22950 22460 2,070 12,600 9,840 7,890 7,850 9,030 8,200 6,400 4,230 
25 3,900 2,900 22450 2,050 12,900 9,690 7,880 7,760 8,990 8,300 6350 4,100 
26 3,860 2,890 29430 2,050 13,100 9,510 7,950 74740 9,030 8,350 6,250 3,950 
27 3,800 2,870 2,410 2,050 13,200 9,370 7,990 79710 9,050 8,350 6,190 34840 
28 3,780 2 +840 2400 2040 13-200 9,260 8,160 7,700 9,090 8,300 67100 3,750 
29 3,750 — 25390 24030 13,100 9,070 8,360 7,690 9,080 8,200 6,050 34700 
30 32720 mates 2,370 24030 13,100 8,990 8+520 7,640 8,996 8,100 6,000 3,620 
31 3,7TO0E = 2,360 ai 13,000 a 8,580 7,590 os 8,000 7 3,580 
MEAN 4,310E 39220 2,580 2,170 8,250 11,200 8,080 8,260 84490 8,290E 7,O080E 5e020E 
MAX. 5,000E 3,650 2,800 2,350 134200 13,000 8,750 8,860 9,090 8,980 7,900E 6,000E 
MIN. 3, 700E 27840 29360 22030 2,030 8,990 7,840 7,590 7,590 7, 800E 6,000E 3,580E 
M.F.C. -669 2499 -400 2337 1.282 1.745 1.257 1.283 1.320 1.288 1.101 -780 

m Nees. 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 6,430 cfs 6,120 cfs 
MAXIMUM 13,200 cfs on May 27 and 28 13,200 cfs on May 27 and 28, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 


13,300 cfs on May 28 at 10 p.m. 


2,030 cfs, April 29 to May 2 


B - Ice effect to May 10 and from November 10. 
E - Estimated to January 31 and from October 18. 
Stage discharge relation is extrapolated above 10,700 cfs and below 4,870 cfs. 


Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


13,300 cfs on May 28, 1962 at 10 p.m. 


2,030 cfs, April 29 to May 2, 1962 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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DE PONTOIS 


1.6 MI. DOWNSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092711 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
| [ 
if rf 
1 31 500E 2,580E 21340 2120 4,380 13,000 9,390 81440 6,290 5700 6,000C 6,400B 
P 39480 2,580 24330 2110 4,700 13,000 9+200 8,450 6,260 5,770 61000 6,580E 
3 34430 2+560 27320 25110 5,000 13,200 9,010 81460 65140 54820 6.000 6,600 
4 2,380 2+550E 2310 2110 51400 13,300 8,990 B»620 61140 5.980 6,000 6,650 
5 3,280 2+540* 29310* 22110 5,750 13,500 8,990 8,580 6150 64150 6,000 64720 
6 34240 27530 27310 2100 6,330 13,700 8,980 8,550 6,170 6,160 6,000 6,800 
rg 3,180 2520 2300 2,100 6,600 13,800 8,900 8,530 6,110 64210 6,000 6,820 
8 34140 2,510 2300 27100 6.760 13-700 8,810* 8,500 6,050 67230 6,000 6,880 
9 34110 2500 21290 2,100 6,830 13,600 8,810 8400 61030 6 +400 6,000 6,900 
10 34010 2500 2280 21100 77,0208 13,400 8,810 8,330 51920 6,510 6,000 6,900 
ll 34020 2,500 2280 2,100 7,100 13,400 8,820 8,230 5,980 6,510 6,000 6,900 
12 3,000 2490 2270 2100 72400 13» 300 8,760 8,040 5910 6,570 6,000 6.850 
ib 2,980 27480 21260 27110 7600 13,100 8,710 7.890 5.900 6630 6,000B 6,810 
14 2,950 24470 21250 27110 7,760 13,000 8,640 7,850 5,870 6,630 6,000 6,780 
15 24910 2+460 2+240 2+110 71960 12,700 8,580 7,710 5,830 64630 6,000 6,650 
16 2,890 27450 29230 2120 8,160 12,400 8,580 7,680 5,730 6,630 5,980 6,580 
17 2,860 24450 27220 24130 8,590 12.200 8,460 7,600 51660 61640 5,850 65400 
18 2820 2430 2210 22150 9,130 12,000 8.350 7,510 51760 61640 51600 61250 
19 2,800 2420 29210 2190 9+390C 11,700 8,350 77480 5670 61640 5+400 6,100 
20 2780 20410 2+200 29270 9,600 115400 8+450 7,350 5,670 61460 5,280 5980 
2A 2,760 2410 21200 2,330 10,200 11,300 8,400 71240 51570 6,400 5,280 5,850 
22 2740 21400 2200 27370 10,800 11,000 8,480 79150 54560 69400 5-400 5.750 
23 24720 24400 2190 2390 11,200 11,000 8,390 7,030 5580 6,380 5.530 51600 
24 2700 2 +400 2.180 2+420 11-500 10-700 8,360 6,910 5580 65290 5+650 54420 
25 21690 2 +390 27180 21490 11,800 10,500 8, 480* 6790 51620 6.290 5780C 5,350 
26 23670 2,380 29170 25570 12,000 10,300 8,330 6,680 5,680 6+290 5,900B 5,200 
27 217640 22370 24160 27620 12,200 10,200 8,340 6,570 5670 64220 5+980E 5,020 
28 2620 2+360 22150* 3,000 12,400 10,000 8.360 65570 51690 6+170 6,020 4.980 
29 27610 iy 29140 34490 12,700 9,860 8380 64450 5700 6020C 6,200 4,900 
30 21600 —<e 24130 34900 12,900 91640 8,400 67360 5,700 6,000 6,300 4,800 
31 2-580 -- 25120 -- 12900C a 8,410 6,350 == 6,000 -- 4, T00E 
MEAN 21940E 2+470 29230 2,330 8,780E 12,100 8»640 79620 51850 6,300 52870E 6, 130E 
MAX. 3y¥500E 2,+580E 24340 3,900 12,900C 13,800 9,390 8,620 6,290 6,640 6,300E 6,900E 
MIN. 2+580E 24360 24120 2100 4,380 91640 8,330 69350 5560 5.700 54280C 4, 700E 
M.F.C. 492 413 3374 2391 1.471 2.033 1.449 1.278 981 1.056 2984 1.028 
L a = tS 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 5,960 cfs 6,070 cfs 
MAXIMUM 13,800 cfs on June 7 13,800 cfs on June 7, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 14,000 cfs on June 7 at 8 p.m. 14,000 cfs on June 7, 1963 at 8 p.m. 
MINIMUM 2,100 cfs, April 6 to 12 2,030 cfs, April 29 to May 2, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 10, November 13 to 26, and from December 1. 

C - By comparison with De Pontois River, 15.1 miles upstream from the Sakami River, May 19 to 31 and October 29 to November 25, 
E - Estimated to February 4 and from November 27. 

Stage discharge relation is extrapolated above 10,700 cfs and below 4,870 cfs. 

Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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DE PONTOIS 


15.1 MI. UPSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092715 


DRAINAGE AREA - 4570 SQ. MI. 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


=r ¥ faa 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ + + + 
1 -- -- -- -- -- -- 11,200E 7, T60E 11,600 10,900 11,600 8,900E 
2 -- -- -- -- -- -- 11,300 7,760 11,300 11,000 11,400 8,800 
3 -- -- -- -- -- == 11,600 7,830 11,200 11,100 11,400 8,700 
4 -- -- -- -- == -= 11,800 8,000 11,000 11100 11400 8,600 
5 -- -- -- -- -- -- 12,100 8,190 11,000 11,100 11,400 8,500 
6 -- -- -- -- -- =< 12,300E 84430 10,800 11,300 11,400 8400 
7 -- -- -- -- -- -- 12,600* 8,760 10,700* 12,000 11400 8,200 
8 -- -- -- -- -- -- 12, 300E 9,050 10,500 13,100 11,400 8,100 
9 -- -- -- -- -= -- 12,100 9,400 10.200 13,900 11.400 8,000 
10 -- -- -- -- -- -- 11,900 9,700 9.900 14,000 11,4008 8,000 
ll -- -- -- -- -—= == 11,700 10,100 10,000 14,700 10,500 7,900 
| 12 -- -- -- -- =< a= 11,500 10,500 9,850 15,200 9,900 7,800 
13 -- -- -- -- -- poker 11,200 10,800 9,620 15,300 9,800 7,700 
14 -- -- -- =—— -- == 10,900 11,200 9,530 15200 9,800 7,600 
15 -- -- -- -- -- ~= 10,600 11,600 95480 15,200 9,800 7,400 
16 = ss me —— Soci ae 10,300 11,900 97440* 14,900 9,800 7,400 
17 -- == -- -- — =< 10-000 12,200 9,120 14.500 9,900 7,200 
18 | -- -- == -- ne os 9,800 12,600 9,120 14,200 10,000 7,100 
19 -- == -- == -- —< 9420 12,900E 9,160 14,000 10,000 7,000 
29 -- -- -- -- -- -- 9,030 13,200* 9,070 14,000 10,000 6,900 
21 -- -- -- -- -- = 8,760 13,900 9,160 14,000 9,900 6,800 
22 -- -- -- -- -- <= 8,420 134900 9,070 13,900 9,800 6,800 
23 -- == -- == -- -- 8.220 14,000 9,160 13,700 9,700 6,600 
24 -- -- -- -- -- -- 8,060 13,700 9,300 13,700 9.600E 6 +600 
25 -- -- -- -- =—- == 7,970 13,400 92530 13,600 9,650 6,500 
26 == She = -- == == 7,900 13,200* 9,900 13,100 9,500 6,400 
27 -- a -- -- == == 7,820 12,800 10,200 12,800 9400 6,300 
28 — we == -= ere << 7, 800E 12,700 10,400 12,500 9,200 6,200 
29 -<- 38 -- = a == 7,800* 12,100 10,300 12,200 9,000 6,100 
30 = << — -- —— pe 7,780E 11,900 10,700 12,000 9,000 6,000 
BL == == -- == -- = Ty 770 11,900 — 11,900 == 5,900 
MEAN =< ie oe -- ee ci 10,100E 11,100E 10,000 13,200 10,300E 7,370E 
MAX. == == = a -- = 12,600* 14,000 11,600 15,300 11,600 8,900E 
MIN. =< == == — —— == Ty TTOE 7, T60E 9,070 10,900 9,000E 5,900E 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 15,300 cfs on October 13 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 5,900E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement 

B - Ice effect from November 10. 

E - Estimated March 1 to 6, July 8 to 28, July 30 to August 19 and from November 24. 
Stage discharge relation is extrapolated above 33,500 cfs and below 5,240 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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DE PONTOIS 


15.1 MI. UPSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092715 


DRAINAGE AREA - 4570 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


= a = pt a 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
4 -- ~ 
1 5+750E 3,580E 2+650E 2+240E 4,900E 15 ,400E 7,7O0OC 5,690 5,030 6,110 8,140 j 7,390E 
2 51630 3500 21620 2,230 5,200 15,000E 77700 54590 4,920 64270 8,140 7,390 
%) 51520 34510* 25590 2,230 5500 14,200 7680 5+590* 4,920 61440 85140 77310 
4 51460 39460 29570 2200 5,900 134600 7650 55560 4,750 6.580 8,340 74250 
5 5,350 3420 27550 22200 6,200B 13,400 73640 54530 4,670 6,760 8,470 742090 
6 51260 3,380 27530 27210 6,600 12,900% 77620 5,500 4,640 7,050 8,680B 7,190 
7 5.160 32340 2,510 22210 7000 12,500 7e610 5,500 41480 7,270 8,720 7,150 
8 5,070 3,300 2+490 2220 7+400 12,200 7,600 5.380 4+430 7350 8,330 7-100 
9 5,010 34270 2+480 24230 7800 12,000 7+600 52170 45450 79460 8,080 6,980 
10 4,950 34220 27470 24250 8,200 11,700 7600 5,030 41450 79690 8,000 6,780 
1L 4,870 34180 2450 2260 8,600 11,600 7,600 4,940 4,480 7,930 79820 6,620 
12 4,780 34130 2420 2,300 9,000 10,800 74600 44920 4,380 8,050 7,900 64500 
13 4,720 34100 27400 2320 9,600 10,200 7+600C 4,970 4,350 8,050 8,400 6,390 
14 44660 3,050 2,390 2,350 10,000 9,850 7:600 4,860 4250 8,010 8,700 6,220 
15 4,570 3,010 2.380 21400 10,500 9,710 7-580 4,830 4,520 8,140 84410 6,050 
16 4,490 2990 2,370 27450 11,000 9,480 7,390 4,780 4200 8,140 8,390 5990 
17 44420 22970 2,350 2,500 11,600 95340 7160 4.720 41300 8,180 8,390 51820 
18 4,350 21930 24340 2+550 12,200 8.900 7,050 4.780 4330 84140 8»220 51640 
19 4.270 2,890 29330 2 +600 12,900 8,810 65870 4,860 4,350 8,180 7780 54580 
20 4,200 2.870 24320 2,700 13,500 8,900 6-720 51030 44450 8,180 7,360 5 +490 
21 4,130 2,840 29310 2,850 14,200 8.720 61 440* 5200 41480 8,260 7,370 5,300 
22 41060 2,820 24300 34000 14900 8,510 69370 52290 4,510 85340 72620 5 +200 
ZS 4,010 27800 2300 3,150 15,200 8,» 300* 64240 54350 4,530 8340 7,620 5,080 
24 34980 2,790 2290 34300 16-000 8,000C 6.170 59320 4,560 85340 7,590 45990 
25 3,910 2,760 21280 34500 16,700 7,900 65140 5350 41610 8,380 79480E 4,850 
26 3,870 25730 2,280 34700 17,000 7,800 6-010 5,350 41640 8,340 72400 4,780 
27 3,830 2710 27270 34950 17,400 7,800 5,940 54380 4,670 8380 72400 41630 
28 3,780 2+680 2+270 4,200 17,300 7+750 54720 54230 42920 84430 72400 4,580 
29 35740 aS 2%260 4,400 17,100 7750 5+720 59260 50470 8,380 71450 4400 
30 34690 = 2250 4,700 17,000 74740 57690 59120 51940 8,220 79450 45320 
31 34630 oo 21240 —— 16,000 —— 55720 50140 = 8,180 == 4,190 
MEAN 4,550E 3,080E 21400E 2+780E 11,400E 10,400E 6+960E 5,200 4620 7,790 7,970E 5+940E 
MAX. 5+ 750E 3,580E 2+650E 4 TOOE 17 ,400E 15,400E 7» 700C 51690 51940 8 +430 8,720 77 390E 
MIN. 3,630E 2 +680E 2+240E 2+200E 4,900E Te 740C 5690 4,720 4,200 6,110 7,360 4,190E 
MeF.C. 2745 504 2392 455 1.861 1-696 1-139 851 UTA 1.276 1.305 973 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 1 Year) 
MEAN 6,110 cfs 6,110 cfs 
MAXIMUM 17,400E cfs on May 27 17,400E cfs on May 27, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 2,200E cfs on April 4 and 5 2,200E cfs on April 4 and 5, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 5 and from November 6. 

C - By comparison with De Pontois River, 2.8 miles from the Grande Riviére, June 24 to July 13, 
E - Estimated to June 2 and from November 25, 

Stage discharge relation is extrapolated above 33,500 cfs and below 5,240 cfs, 


Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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DE PONTOIS 


15.1 MI. UPSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092715 


DRAINAGE AREA - 4570 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JVUEY, AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ } 7 + 
1 4,100E 3,050* 24550 29150 2030 19,800 9,250 10,400 7,500 10,100 7,890 5,680E 
2 4,000 3,020 2,530 2,140 2,090 19,800 9,070 10,400 8,050 10,100 7,890 51660 
3 3,950 3,010 2,510 2,130* 2,200 20,100 8,810 10,400 9,120 10,100 7,890 5,650 
4 3,900 2,990 29500 2,120 2,350 20,100 8470 10,400 92620 10,100 7,810 5,640 
5 3,850 2,970 21490 27110 2,600 20,200 8,140 10,400 9.620 10,000 7,730 5,600 
6 3,800 2,960 2+480* 2,100 3,400 20,200 8,140 10.400 9,620 9,620 7,890 5,600 
7 3,750 25950 29470 2100 4,400 20,300 7,970 10,300 9,620 9,570 7,890 5500 
8 3,700 22930 22450 2,090 6,000 20,300 7,690 10,000 9+620* 9,530 7-890 51450 
9 3,650 2 +900 22430 2,090 8,140 19,900 7,730 9,710 91620 9,160 7,890 5,380 
10 3,600 2,880 29410 2,080 8,850 19,100 72930 9480 9,670 9,160 7,890B 5,300 
ll 3,550 2,870 2400 2,070 9,250 18,700 8,140 9,300 91670 8,770 7,800 5,200 
12 3,500 2,850 25390 21060 10,3008 18,200 8,180 8,990 9,710 8,050 7,700 5100 
1 34450 21830 2370 2,050 11,700 17,600 8,260 8,720* 9,710 7,890 7,600 5,000 
14 34450 2.810 21360 2,050 12,900 17-100 8,380 81640 9,760 7,890 7,200 4,900 
15 3,400 2,800 2,350 2,040 14,200 16,300 8,510 8,510 9.760 7,890 6,500 4,800 
Toro || 34350 2,780 2,330 2,030 15,600 15,500 8,850 8,340 9,810 74890 6,350 4,700 
17 | 3,350 22770 2320 2,020 17,800 14,600 8,900 8,220 9,810 7,890 62250 4,600 
18 3,350 2,750 2,300 2,010 20,900 14,300 8,640 8+140 9,850 7,890 6,220 4,500 
19 3,300 25730 22290 22010 21,200 13,500 8,470 8,140 9,850 7,890 6,200 4,400 
20 3,300 24700 2,280 2,010 21,300 12,800 8,180 8,180 10,100 7,890 6,100 4,300 
| 
21 3,250 2690 2,270 2,010 22,000 12,600 8,140 84140 10,400 74930 6,000 4,200 
22 3,250 2680 2+250 2,000 22,300 12,100 8,180 8,100 10,400 8,300 5,880 4,100 
23 3,220 22660 21240 2,000 22,800 11,800 8,340 8,100 10,700 8,300 5,880 4,000 
24 3,210 21640 2220 2,000 22,700 11,200 8,380 8,010 10,900 8,550 5,870 3,900 
25 3,200 2,620 22200 2,000 22,300 10,500 8.260 8,010 11,000 9,160 5,840 3,850 
26 3,180 2,610 2,190 2,000 22,200 10,400 8,300 7,970 11,000 9,120 5,800 3,790 
27 3,150 2,600 2,180 1,990 22,100 91450 8,770 7,660 11,000 8,720 5,800 3,710 
28 3,120 2,580 2,170 1,990 22,000 9+620 9,810 7,460 10,500 8,720 5,750 3,640 
29 3,110 sat 2+160 1990 21,400 9,530 10,400 73460 10,200 8,720 5,700 3,600 
30 3,090 a= 2%150 2,000 20,900 9,300 10,500 7,500 10,100 8 +680 5,7TOOE 3,520 
31 3,070E = 24150 cies 20,300 se 109400 74460 =e 7,970 == 3.480 
MEAN 3,460E 2,810 21340 21050 14,100 15,500 8,620 8,800 9,880 8,760 6,830 4,670E 
| | 
MAX. | 4, 1L00F 3,050* 2,550 2,150 22,800 20,300 10,500 10,400 11,000 10,100 7,890 5,680E 
MIN. 3,070E 2,580 2,150 1,990 2,030 9,300 77690 7,460 7,500 7,890 5,700 3,480E 
M.F.C. 470 2382 318 2278 1.925 2.110 1.173 1.199 1.344 1.192 -929 2635 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 7,340 cfs 6,720 cfs 
MAXIMUM 22,800 cfs on May 23 22,800 cfs on May 23, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 23,300 cfs on May 24 at 2 a.m. 23,300 cfs on May 24, 1962 at 2 a.m. 
MINIMUM 1,990 cfs, April 27 to 29 1,990 cfs, April 27 to 29, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 12 and from November 10. 

E - Estimated to January 31 and from November 30. 

Stage discharge relation is extrapolated above 33,500 cfs and below 5,240 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 
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DE PONTOIS 


15.1 MI. UPSTREAM FROM THE SAKAMI RIVER 


STATION NUMBER 092715 


DRAINAGE AREA - 4570 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


Ee T 
: 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST ft losin’ OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 3+400E 2,180E 1,810 1,680 3,800 23,800 10,600 9,670 5,560 5,320 54410 5.9508 
2 3,350 24150 1,800 1,680 41600 244400 10,600 94710 57560 5,320 5+410 6,180E 
3 3,300 24120 1,780 1,680 5,200 25,300 10,100 9,760 57560 59470 5410 6,320 
4 34250 2,110€ 1,770 12680 5,800 254400 10,100 92760 59560 51690 5410 64490 
5 3,200 2+100* 1,760* 1,680 6,800 26,300 10,100 9,760 5,530 5,940 5410 64600 
6 34140 2,090 1,750 1,670 7,500 267400 10,100 9,710 5,530 6270 51440 61690 
7 3,050 2.070 1,740 12670 8.000 26+ 300 10,100 94710 54530 6,270 54440 6,790 
8 3,000 2,050 1,730 1,670 8,400 26,100 10-000 9,530 51630 61620 54440 64790 
9 2.960 2 +030 14720 1,670 8,900 25,300 10,000 95210 54500 64620 51440 64790 
10 2,900 24020 ie710 17660 952008] 24,600 10,000 9,810 59350 69650 50440 64750 
11 2,870 2,010 1,710 1,660 94250 23,800 10.000 8,300 54350 62650 54440 64700 
12 2,800 2,000 1,700 1,660 99440 23,000 9,850 8,300 55350 6+650 5+440B 61620 
13 2,770 1,980 1,700 1660 9,710 21,500 9,530 8100 54350 67650 59440 67580 
14 2,700 1,970 1,700 1,660 9900 21,200 9-530 7.690 59350 69650 54240 64480 
15 2,690 14960 1700 1,660 10-500 19,800 9,530 7460 5.350 60480 5,090 6,380 
16 2,650 1,950 1,700 1,650 11,500 19,100 9-480 79460 54380 6310 5,000 6,270 
17 2,600 15940 1,700 14660 12,100 18200 9,030 74420 5380 6,010 4,950 6,100 
18 2,580 1,930 1,700 1,660 | 13,100 18,000 9,030 71420 54260 54980 4,900 64030 
19 2,540 14920 1,700 1660 13,500 17,300 94250 71390 51090 54690 4800 5,900 
20 2,500 1,910 1,700 1670 141400 16,600 9,480 74390 5,090 5690 49550 5,800 
21 2480 1,900 1,690 1,680 154500 15,900 91440 7160 51350 51690 4,580 5,750 
22 21440 1,900 1,690 1,690 17,100 14,800 94440 69970 5380 5690 44800 5600 
23. | 21400 1,890 1,690 1,700 18,100 145800 9-250 64650 50410 5690 5,000 5500 
24 24380 1,870 12690 1,750 19,400 14,500 8+ 990% 64620* 52410 5690 5,180 54400 
25 2,340 1,860 12690 1,800 20,100 13,500 8,640 64620 59410 57690 5200 5300 
26 2,300 1,850 1,680 2,000 20,7001 | 12,700 8,600 65620 51410 54690 54200 5200 
27 2,290 14840 1,680 2,300 21,2001 | 12,100 8,640 64270 59410 51690 542508 5,100 
28 24250 1,830 1,680 25600 21,7001} 12,100 8,640 61240 5410 5,720 5,350E 5,000 
29 21220 -- 1,680* 2900 22,3001 | 11%500 9,210 54940 54410 5,720 54600 4,950 
30 24200 -- 1,680 3,250 22,8001 | 11,100 9620 51630 5 9350 54560 5800 44850 
31 24200 -- 14680 -- 23,3001 -- 94620 5,590 == 5410 -- 4,800E 
MEAN 2, 700F 1,980 1,710 1,830 13,000 19,500 91560 7,870 52410 5970 54240 5 990E 
MAX. 31400€ 2,180 1,810 3250 23,3001 | 26,400 10,600 9,810 51630 67650 5, 800E 6, 790E 
MIN. 2,200E 1,830 1,680 1,650 3,800 11,100 8,600 5,590 5,090 5,320 4,550 4,800E 
M.F.C. -399 +292 2253 2271 1.927 2.887 1.415 1.163 -799 -883 2774 -886 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 6,760 cfs 6,740 cfs 
MAXIMUM 26,400 cfs on June 6 26,400 cfs on June 6, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 26,500 cfs on June 6 at 6 p.m, 26,500 cfs on June 6, 1963 at 6 p.m. 
MINIMUM 1,650 cfs on April 16 1,650 cfs on April 16, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10, November 12 to 27 and from December 1. 

I - Interpolated, 

E - Estimated to February 4 and from November 28. 

Stage discharge relation is extrapolated above 33,500 cfs and below 5,240 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect fair. 
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MASTA CHANNEL 


0.5 MI. DOWNSTREAM FROM THE DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092710 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI.** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


r r r rf + 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY: AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
b i 4 | 1 IE 4 + 
1 == a= ace oe = ie 1,240 546 1,570 aS = == 
2 — a =~ =~ a a 1,160 571 1,480 SS a = 
3 = = = — ae en 1,190 591 1,470 aS me =S 
4 aa mie — = <S oe 1+260 613 12480 SS a == 
5 -- -- -- -- -- ao 1300 607 1, 440% -- -- -- 
6 -- -- -- -- -- — 1.410% 640 -- -- oe oe 
i, as == = pa mis se 15450 651 = ae ae == 
8 =~ = aa == ae oe 1,520 674 = ae eS So 
9 -- -- -- -- -- -- 1,510 184 -- -- -- a 
On | -- -- -- -- -- -- 15470 765 -- -- -- oe 
11 = -- -- -- or -- 11440 752 ae -- -- -- 
12 —— aS aS a) == =o 12420 771 == aot Ss SS 
13 -- -- -- -- -- -- 1,360 864 -- -- -- o- 
14 == ag ca ae = = 1,300 936 mee —— a me 
15 aS = ae = me == 1,300 1,000 =F aS SS Ss 
16 = a = a es as 1,370 1,060 ao a= = mS 
ny, aS ee mS aS == — 1,120 1,160 =e = SS —— 
18 aa == — =- a a 1-030 1,250 pre aS = ae 
19 -- -- -- = -- -- 951 14340* -- -- -- -- 
20 <a a oS a ie 25470* 685 1,500 a as Ce mat 
21 oo i = — =e 2.280 830 11630 ee = rio i 
22 =n — ras toe anes 2-100 790 14760 = SE. =e ae 
23 aS 2 Se —— ca 2,000 727 1,780 == ae sD a 
24 = = SS ra are 1,830 703 1,780 ae co = ie 
25 a i = = ae 1,720 668 1.820 = os =—— = 
26 — == — co las 1,600 645 1,870 a = on ae 
27 = ne == 7 as 1,520 591 1,870 aaea ae a a 
28 == ea =~ — oe 15460 576* 1,800* == —— — => 
29 —- =-- == = == 1.340 521 1,800 — a — a 
30 =o ai = ss oe 1,380 502 15690 o a IS == 
31 eae ao <r = rs aS 541 1,570 ar So So = 
MEAN -- -- -- -- -- -- 1,060 1,180 -- -- -- -- 
MAX. aS a — = a == 1,520 1,870 & — aie as 
MIN. -- -- -- -- -- -- 502 546 -- -- -- -- 
Ji 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 2,470 cfs on June 20 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 2,610 cfs at 5.55 p.m. on June 20 
MINIMUM 502 cfs on July 30 
MINIMUM INSTANTANEOUS 466 cfs at 10 a.m. on July 30 
NOTES: 


* - Discharge measurement, 
Stage discharge relation is extrapolated above 2,600 cfs and below 140 cfs. 
Accuracy of records: good. 


Commencing on September 6, 1960, the publication of discharges at this Station is continued at Station No. 092710, from stage discharge 
relation established with water levels at Station No. 092711. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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MASTA CHANNEL 


0.5 MI. DOWNSTREAM FROM THE DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092710 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI.** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
| Se claese we = == 2 lh x S = . = = 
l —- a a aoa 2S ae 3S Sin am 1,050 == = 
2 == == == == Sa SS i= SS es 1,140 aS “= 
3 == 3S a == ies ae =< aoe a 1,170 Se +s 
4 a ae 2S == 3y = OS =< aie 1200 == =o 
5 3S mit a == le a = 2 ae 1.280 SS == 
6 a Si == ce aS = ae ne 1,390 1,440 or a 
if ss So a aS == a == Se 1,340 1.630 ae == 
8 oS == > Se == as aoe =e 1,240 1,800 ae =e 
9 ae 3S a == = nee == ae 1,200 29110 Se SS 
10 = == az mS = == Se aie: 1,190 24330 a a 
11 ime == == oa == —— =e = 1,160 27510 == oe 
12 == es a =T =F af = 3 1,100 21660 Se = 
13 BS ae aS = a ae ae =o 1,060 2,700 == == 
14 == a a 3 == ae a om 1,010 2,750 se a 
15 es Hee =e co 5 = =S a= 977 2.780 — = 
16 ae BS aR S32 me as om =e 963* 2,780 2S: ae 
17 a at == == mS = SS =e 948 2,780 oS == 
18 ae — = = a i Se == 893 2,730 Se an 
19 == DS =e ee ae cS ae a> 867 24620 id == 
20 = = me SS aS = a ss 873 29620 =e a 
21 == == mS = =n = == SS 873 21540 == 7 
22 ao == a 2S == Sine as == 873 22420 = a 
23 =o aS = = me SS ae aS B41 24380 aos oo 
24 — == oS == oS == SS aS 841 25330 Se = 
25 a = ae tS a! 2S 2S SS 887 2 +300 == = 
26 ae a =e Se == == ee ce 880 21300 = ce 
27 aS ae a == ae = ie ei 880 2,220 == = 
28 = = mS =o Se 2 SS cae 907* 2,180 a a | 
29 == SS =— = SS = =o = 928 2.020 ae = 
30 == i == es aS aS SS ae 991 1,900E ap a 
31 == aaa == = oe as) HS ao a 1,780 a = 
ME AN =— == S aS me —— 2S a == 29140 => a 
MAX. oe -- -- -- -- -- -- -- -- 2,780 -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1,050 -- -- 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 2,780 cfs on October 15, 16 and 17 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 2,830 cfs at 5 p.m. on October 16 
MINIMUM 841 cfs on September 23 and 24 
MINIMUM INSTANTANEOUS 828 cfs at 6 a.m. on September 24 
NOTES: 


* - Discharge measurement. 

E - Estimated on October 30 and 31. 

Stage discharge relation is extrapolated above 2,600 cfs and below 140 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


Discharge based on stage-discharge relation established with water levels at Station No, 092711. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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MASTA CHANNEL 


0.5 MI. DOWNSTREAM FROM THE DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092710 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI.** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 -- -- -- -- -- 3,300 I 680 C 141 * LESH. G 87.0 -- -- 
2 -- -- -- -- -- Se bOO unt 614 135 104 98.4 -- -- 
BT hi -- -- -- -- -- 2+810 660 125 96.0 114 -- -- 
4 -- 129 * == == -- 2,680 655 123 80.0 128 -- -- 
5 -- -- -- -- -- 2.510 645 120 73.0 138 -- -- 
| 6 -- -- -- -- -- 2,320 640 122 64.0 180 -- -- 
T -- -- -- -- -- 24140 * 630 126 58.0 202 -- -- 
ao i -- -- -- -- -- 1,920 615 LLL 52.0 219 -- -- 
Che || =o a= =- = -- 1,850 600 104 48.0 226 -- -- 
10 -- -- -- -- -- 19600 590 98.4 46.0 260 -- -- 
11 oe -- -- -- -- 1,540 580 93.7 44.5 315 -- -- 
12 -- -- -- -- -- 1460 560 89.1 42.0 356 -- -- 
13 -- -- -- -- -- 1,320 545 84.8 38.0 349 -- -- 
14 -- -- -- oe -- 1.220 530 94.8 37.0 349 -- -- 
ES -- | = -- -- -- 1,110 507 C 94.8 36.0 366 -- -- 
16 oe -- -- -- -- 1,050 461 83.7 35.5 372 -- -- 
17 -- -- -- -- -- 1,010 441 87.0 35.0 445 -- -- 
18 -- -- -- -- -- 984 426 88.0 35.5C 490 -- -- 
19 -- -- -- -- -- 1,010 397 93.7 36.0 485 -- -- 
20 -- -- -- -- -- 948 359 102 36.5 469 -- -- 
21 -- -- -- -- -- 907 330 * 110 I 37.01 469 -- -- 
22 -- -- =o -- -- 797 * 303 iG 38.01 511 — -- 
23 -- -- -- -- -- 780 C 289 125 1 40.01 556 -- -- 
24 -- =- -- -- -- 750 284 129 42.01 570 -- -- 
25 = -- -- -- -- 739 265 134 43.01 579 -- -- 
26 -- -- -- -- oe 720 235 134 45.01 584 -- -- 
27 -- -- -- -- -- 710 219 134 49.8 594 -- -- 
28 -- -- -- -- -- 700 190 134 57.2 594 -- -- 
29. | =- -- -- -- -- 695 170 134 62.9 574 -- -- 
30 -- -- -- -- -- 690 167 132 70.0 565 -- -- 
31 -- -- -- -- -- -- 158 126 -- 565 -- -- 
MEAN -- -- oa -- -- 1,450 E 445 € 114 53.3€ 381 -- -- 
MAX. -- -- -- -- -- 3,300 I 680 C 141 * Lue ¢ 594 -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- 690 C 158 83.7 35.0C 87.0 -- -- 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 3,3001 cfs on June 1 3,3001I cfs on June 1, 1961 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 35.0C cfs on September 17 35.0C cfs on September 17, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

I - Interpolated. 

C - By comparison with de Pontois River, June 23 to July 15 and September 1! to 18. 
Stage discharge relation is extrapolated above 2,600 cfs and below 140 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


Discharge based on stage-discharge relation established with water levels at Station No, 092711. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 


MASTA CHANNEL 


0.5 MI. DOWNSTREAM FROM THE DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092710 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 
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STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

1 a= ~~ —— == = 67410 1,010 970 490 1,150 <= -- 

2 ee a = —3 — 69110 914 1,010 502 1,110 ape: — 

a ae, ee => = oe 5,900 921 1,040 570 1,040 aa a 

4 == aoe a aS =e) 5,840 841 12070 399, 999 —— = 

5 = =e = = ae 5670 791 1,080 619 999 a -- 

6 obo =< 80.0* == —— 5,670 791 1,030 639 999 -- -- 

7 == eke” = % Ca = 51560 737 1,010 698 * 955 Sas -—= 

8 a = a a == 5,530 665 1,010 835 900 —< = 

9 oa = =< =< ce 52470 604 1,030 841 803 rd = 
10 — =< == ad — 51120 599 1,010 860 797 -- -- 
ll feed = = =< = 4,840 579 977 867 T97 ee a 
12 vale == a oe oar 4,570 579 900 873 7197 ee > 
} >) nase ae —- aS —e 4,400 579 828 873 743 = —s 
14 == re =. si — 4,050 579 $22 873 109 oe ars 
15 == — ——- =i - = 3,910 579 T9T 873 639 os as 
16 =a a a =< 671 3,560 589 7179 873 629 a a 
17 -- -- -- -- 999 3,120 584 737 873 629 “= “= 
18 == << os === 1,760 2+960 594 687 873 = == == 
19 — -- awe << 2,700 25730 604 665 873 == == =a 
20 = a =, So 3,310 29490 604 644 893 == ae — 
21 == = 3S =< 34980 27350 609 604 928 ame == += 
22 = -- =< -= 4,660 2290 594 589 991 =e -= =—= 
23 == -= a ie 5,310 2,090 594 589 1,160 fl =e == 
24 -- -- == coed 5.720 1,800 599 584 14190 =< =~ == 
25 “= -- -- -- 64540 1-680 594 551 1,160 == -- -- 
26 aes —= -- -- 6,770 1,530 624 542 1,190 —— =e =~ 
27 ead =< -- == 6,800 14420 639 533 1,200 == = == 
28 Sead =< -< —— 6,900 1,350 715 528 1,230 a =e = 
29 -- -- -- = 6,770 1,210 809 524 1220 oe me = 
30 —— Ars — == 65640 1,160 887 507 1,160 aie = ae 
31 == -= -- = 6,570 ae 921 490 <a <= bees == 
MEAN -- -- -- -- -= 34690 688 779 894 == i — 
MAX. = =< -= -= a5 6,410 1,010 1,080 1,230 == a. <= 
MIN. eed =e 3 = —s 1,160 579 490 490 Ss — =e 

FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 6,900 cfs on May 28 6,900 cfs on May 28, 1962 


7,100 cfs at 10 p.m. on May 28, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 7,100 cfs at 10 p.m. on May 28 


MINIMUM 80.0 cfs on March 6 35.0C cfs on September 17, 1961 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 
* - Discharge measurement, 


Stage discharge relation is extrapolated above 2,600 cfs and below 140 cfs 
Accuracy of records; fair, 
Discharges based on stage-discharge relation established with water levels at Station No. 092711. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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MASTA CHANNEL 


0.55 Mil. DOWNSTREAM FROM THE DE PONTOIS RIVER 


STATION NUMBER 092710 


DRAINAGE AREA - 4920 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY. DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
4 
| 
1 ric. eS == Ta i 67440 11440 847 172 96.0 as | — 
2 ae cas = Se == 61440 1, 300 854 169 103 ae == 
3 ae = —— ae a 7,030 1,180 860 149 108 == a5 
4 a= ——= = == aS 71240 1,160 941 149 128 oe = 
5 — == -- —— a 7,810 1,160 921 151 151 a os 
6 | o-- -- -- -- -- 84190 14150 907 154 153 -- -- 
iy a | = a Se —— 8410 1,110 893 146 160 =a re 
8 SS ar =< as = 8,270 1,050 880 137 163 == 2 
9 —— -- -- She —— 7,850 1,050 828 135 192 af eo 
10 S= ae. a me =a 74520 1,050 791 120 210 = = 
ll a= — SS = a 79490 1,060 743 128 210 == = 
12 2 a == ss a 7,100 1,020 660 119 221 == a= 
13 —— a a <4 = 6,760 991 599 118 255) == = 
14 a om =e. == == 69410 955 584 1s 233 a = 
15 ase =e a as Se 51840 921 533 110 233 oS == 
16 —— St oes SS 715 5,300 921 520 98.4 233 == = 
17 see Se a = 928 4,880 860 494 91.4 235 == == 
18 = <= ae == 1,260 44470 803 461 102 235 =5 = 
19 Se ae <= -= 1,400 1} 4,020 803 453 92.5 235 i: == 
20 —— coo a — 1,520 [| 37580 854 411 92.5 202 == Se 
21 es sa = = 1,800 I) 34400 828 379 82.7 192 == = 
22 oe a or oS 2,200 1/| 3,060 B6T 356 81.7 192 Se a 
23 == = 5 == 24500 Ij 3010 822 324 83.7 188 a= = 
24 a= aS a ae 22900 1! 24680 809 295 83.7 172 SS —— 
25 oS SS ct == 34400 I | 29420 86T 268 88.0 172 ss ee 
26 == ES aaa == 3,800 I/| 2,260 791 242 Sarat DE 62 <= 7 
27 —— = —— —— 4400 I | 2,100 797 221 92.5 161 a = 
28 ae ee oe — 4,800 I] 1-950 809 221 94.8 154 == = 
29 == So == = 5,200 I | 1%830 816 200 96.0 148 =I se = 
30 —— ae == = 5,600 I | 17640 828 184 96.0 T4ke 1 = = 
or aS == eS ad 6,000 I = 835 182 —— 139s t —— a 
i] 
MEAN SS == aS == = 5,180 965 550 115 180 =o = 
MAX. == ae | == == —— 8,410 14440 941 172 235 = a 
MIN. == = == -= a 17640 791 182 81.7 96.0 i ae 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 8,410 cfs on June 7 8,410 cfs on June 7, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 8,530 cfs at 8 p.m. on June 7 8,530 cfs at 8 p.m. on June 7, 1963 
MINIMUM 81.7 cfs on September 22 35.0C cfs on September 17, 1961 
MINIMUM INSTANTANEOUS 79.6 cfs at 6 a.m. on September 23 
NOTES: 


I - Interpolated. 
Stage discharge relation is extrapolated above 2,600 cfs and below 140 cfs. 
Accuracy of records: poor. 


Discharges based on stage-discharge relation established with water levels at Station No, 092711. 


** - The flow from this drainage area is divided between Masta Channel and De Pontois and Sakami Rivers. 
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FREGATE LAKE 


STATION NUMBER 092714 


GAUGE - RECORDING STATION IN OPERATION SINCE 1962 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1952 
i ‘(ie 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY | JUNE JULY AUGUST Repeat OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 


1 -- -- -- -- -- -- -- 97.97 -- -- -- -- 
2 -- -- -- aa -- -- -- 98.00 o -- -- os 
3 -- -- -- -- -- -- -- 98.03 -- -- -- — 
4 — -— —— -— -— —— — — — — — — 
5 -- -- -- -- -- -- 97.59 -- -- == -- -- 


MEAN -- -- -- -- -- -- -- -- os oa oo -- 

MAX. -- -- = oo oe -- -- -- -- -- -- -- 

MIN. -- os -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
— te 


FOR THE YEAR 1962 
MEAN 
MAXIMUM 98,12 feet on September 28 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 97.04 feet on August 28 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No, H-9-GS-RA, elevation 100.00 feet. 


FREGATE LAKE 


STATION NUMBER 092714 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1963 


STATION IN OPERATION SINCE 1962 


T = T 7 

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 

x | T | Ft | 7 
} -- -- -- -- -- 101.16 -- = 96.09 -- -- -- 
2 -- -- == -- -- -- -- -- 96.04 -- ae -- 
3 -- -- -- -- -- -- -- -- 96.02 -- -- -- 
4 -= == == -= -- -- -- 97.74 95.94 -- -- -- 
5 ae ais 94.10 -- a -- -- -- 95.94 -- -- -- 
6 -- = -= = -- -- -- -- 95.94 -- -- -- 
7 -- -- -- -- -- -- -- -- 95.94 -- -- -- 
8 -- -- “= -- -- -- 98.10 -- 95.89 -- -- -- 
9 -- -- -- -- -- -- 98.06 -- 95.83 = -- -- 
10 -- -- -- -- -- -- 98.00 -- 95.83 -- -- -- 
11 -- -- -- -- -- -- 97.93 -- -- -- -- -- 
12 -- -- - -- -- -- 97.90 =e -- -- -- -- 
13 -- -- ce -- oe 101.29 97.82 -- -- -- -- -- 
14 == -- —= = -- -- 97.82 -- 95.68 -- -- -- 
15 -- -- -- = -- -- 97.82 -- 95.65 -- -- -- 
16 -- -- -- -- “= -- 97.75 -- 95.58 -- - a 
17 —= = -- -- -- -- 97.73 -- 95.58 -- -- oe 
18 -- -- -- -- -- a 97.71 -- 95.58 -- -- -- 
19 == == -- -- -- -- 97.63 -- 95.52 -- -- -- 
29 -- os _ -- -- -- 97.64 -- 95.48 -- -- -- 
21 -- -- -- -- os -- -- -- 95.48 -- -- o- 
22 -- -- -- -- -- -- -- -- 95.48 -- -- -- 
23 -- -- -- -- -- -- -- -- 95.46 -- -- -- 
24 -- -- -- -- -- -- =~ -- -- -- -- -- 
25 == -- = <= ~~ -- 97.64 96.50 -- -- -- -- 
26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- =. -- — 
27 oe -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
28 o- a 94.03 “= -- 98.88 = -- -- -- -- -- 
29 | a -- -- -- -- 98.78 -- -- -- -- -- -- 
30 os -- -- -- oe -- = a oe as -- -- 
31 -- -- -- -- -- “+ -- -- -- oo -- -- 
MEAN -- -- ao -- =~ -- =e -- -- -- == -- 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- -- = -- -- 
MIN. -- -- -- a =e -- -- -- -- -- -- -- 

1 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 101.29 feet on June 13 101.29 feet on June 13, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. 


94.03 feet on March 28 


94,03 feet on March 28, 1963 


H-9-GS-RA, elevation 100.00 feet. 


U7ek 


GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


8.7 Ml. FROM MOUTH 


STATION NUMBER 093803 


DRAINAGE AREA 16300 SQ. MI. 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


+ 


JULY 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR sel 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


i= 
DECEMBER 


41+400* 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 
Accuracy of records: good. 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 


172 


GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


8.7 MI. FROM MOUTH 


STATION NUMBER 093803 


DRAINAGE AREA 16300 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1959 


T “T T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
at + + + = 
1 -- -- -- -- -- -- -- -- 28,2001 36,700 36,900 23,600 
2 -- -- -- -- -- -- -- -- 282400! 36,700 364400 234500 
3 -- -- -- -- -- -- -- -- 28,4600 36,500 36,100 23,300 
4 -- -- -- -- -- -- -- -- 28,800 37.000 35,500 23,000 
5 -- -- — -- -- -- -- -- 28,800 38,700 34,200 22,800 
6 -- -- -- -- -- -- -- -- 29,100 38,700 34,800 22,500 
7 -- -- -- -- -- -- -- —— 38,800 37,900 34-100 22+200 
8 -- -- -- -- -- -- -- -- 40,500 37,300 334600 222000 
9 -- -- -- a -- -- -- -- 38,800 36.800 33,200 21,800 
10 eae — =- -- -- -- -- -- 36,700 364400 33,100 212600 
11 -- -- -- -- -- -- -- -- 35,300 36,200 33,000 21,500 
12 oe =s ZS = =o ae Ss = 34,300 36,500 32,200 21,300 
13 es = 22 a =e a Se oe 34,400 384100 32»100 21,200 
14 == -- -- -- -- -- -- -- 344400 39,600 31,400 21,100 
15 -- -- -- -- -- -- -- -- 34,600 40,700 31,000 21,000 
16 -- -- -- -- -- -- -- -- 34,600 40,600 30,5008 207900 
17 -- -- -- -- -- -- -- -- 34.500 40,400 294300 20,800 
18 -- -- -- ae -- -- -- -- 34,200 40,000 27,600 20,690 
19 -- -- -- -- -- -- am —— 33,800 39,600 272400 20,400 
20 -- -- -- -- -- =o -- -- 33,000 39,000 27,200 20.100 
21 -- -- -- -- -- —— 57,100* =o 33400 38,600 27,000 19,700 
22 -- = -- =e -- -- -- -— 34,000 38,100 26,900 19,400 
23 -- -- -- -- -- -- -- -- 34,000* 37,800 26,600 19,000 
24 -- -- -- -- -- -- -- SS 334400 383400 26,200 18,600 
25 -- -- -- -- -- -- -- -- 33,200* 39,200 254200 18,200 
26 -- -- -- -- -- -- -- == 33,100 39,100 24,900 17,800 
27 -- -- -- -- -- 76, 000* a = 334100 38,800 24,500 17,300 
28 -- -- -- -- -- -- -- == 34200 38,100 24,300 17,000 
29 -- -- -- -- -- -- -- -- 35,800 37,700 24,000 16,900 
30 -- -- -- -- -- -- -- -- 36,700 37,600 23,800 16,700 
31 -- -- -- -- -- -- -- = a 37,100 a 16,500 
MEAN -- -- -- -- -- -- -- -- 33,700 38,200 30,100 20,400 
MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- 40,500 40,700 36,900 23,600 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- 28,2001 36,200 23,800 16,500 
L 
FOR THE YEAR 1959 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 76,000 cfs on June 27 76,000 cfs on June 27, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 16,500 cfs on December 31 16,500 cfs on December 31, 1959 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 16. 

Stage discharge relation is extrapolated above 76,100 cfs and below 6,170 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
One discharge measurement was made in 1958. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 129 and 133 (Station No. 3ED-1). 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


8.7 MI. FROM MOUTH 


STATION NUMBER 093803 


DRAINAGE AREA 16300 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
+ aff +, + =F —- 4 
1 16,000 10,200 7200 59140 6,000 39,5001 30,500 32,400 551400 42,800 39,100 24,000E 
2 15,900 10,100* 7,050 5,120 7,000 38,5001 30,700 34,500 541400 42,500 39,100 23,700 
3 15,600 91930 6-900 5,100 8,000 37,4001 30.200 37,800 54,100 424100 40,000 234200 
4 154400 9,840 6,880* 5.090 8,500 36,7001 31,606 374400 54.000 42,900 40,200 22,900 
5 15,100 9+740 6,800 5,080 9,350 36,0001 34,000 35,900 53,900 43,800 392400 227400 
6 15,000 9,620 6,700 5,070 11,500 3544001 34,000 34,900 54,100 47,000* 38,500 22,000 
7 14,800 9,540 60560 51030 12 +400 34,8001 33,200 34,200 54400 46,600 37,500 21,800 
8 14,600 91420 61500 5,000 13,300 34,100 32,400 33,900 53,500 45,4300 364500 21,200 
9 14-300 92340 6 +430 44990 13,700 344200 32100 33-800 524300 44,600 354200 21-000 
10 14,000 94250 64330 45980 14,200B 34,300 32,300 33,200 51+400 43,900 33,800 20,600 
bial 13,900 9,150 6,270 4,960 15,400 34,400 31,700 33,200 50,200 43,600 33,000 20, 300 
12 13,600 9,070 6170 4910 16-800 34,500 314400 33,600 49,000 43,000 31400 20,000 
13 13,400 8,980 64140 4,880 207500 34,600 31,000 34,300 48,100 42,300 30+500B 19,800 
14 13,100 8,900 6,070 4,880 28,800 34,800 30,800 35,800 47,600 41,500 30,100" 19,500 
15 12,900 8,790 5,990 4,880 44,000 34,400 30,800 384400 48,100 41,100 30,100 19,000 
16 12,700 8,710 5,930 4,880 54,300 34,200* 34,000 40,500 48,100 40,600 29,900 18,900 
17 12,500 8,610 5900 4,880 58,600 34,200 36,800 40,900 47,900 40,600 29,700 18,600 
18 12,400 8,510 5,810 4,890 56,800 34,200 37,000 42,300 48,300 40,700 29,500 18,200 
19 12,200 8+420 5,790 4,900 53,000 33,900 362100 46.200 48,200 41,400 29,100 17,900 
20 12,000 8,330 5700 4,910 52,200 33,600 34,900 47,800 47,000 40,900 28,600E 17-600 
21 11,800 8,100 51680 4,940 52,100 33,100 33,700 48,200 46,300 40,500 28,000 17,300 
22 11,600 74950 5,570 4,960 52,0001 32,4500 33,100 48,900 454900 39,800 27,800 17,000 
23 11,500 7,800 5,500 4,980 50,5001 31,900 33200 49,900 45,200 39,200 27,200 16,700 
24 11,300 7,700 51460 4,990 49,2001 31,400 33,000* 50+ 700* 44,400 38,500 26.900 16,400 
2d) 11,100 7,650 51430 5 ,000* 47,2001 30,900 32,500 51,500 44,400 37,800 26,500 16,000 
26 11,000 7,600 51340 5,000 46,2001 30,200 32,100 52,100 45,100 37,000 26,000 15,900 
27 10,800 7,500 54290 51000 45,0001 29,800 31,900 53,500 44,400 37,100 25,800 15,600 
28 10,600 7,350 54250* 4,990 43,8001 294400 31,500 56,900 43,900 37,200 25,000 15.400 
29 10.500 7,300 54210 5,000 42,3001 29,200 31400 57,500 43,600 39,100 24,900 15,000 
30 10,400 ashen 5,200 5210 41,4001 29,900 31,200 57,000 43,300 40,400 24,300 14900 
41 10,300 == 5180 ae 40,2001 cas 31,900 56,300 es 39,700 a 14,600 
| 
MEAN 12,900 8,740 6,010 4,990 32,700 33,700 32,600 42,700 48,900 411400 31,500E 18,900E 
MAX. 16,000 10,200 7,200 5210 58,600 39,5001 37,000 57,500 554400 47,000* 40,200 | 24,000E 
MIN. 10,300 7,300 5,180 4,880 6,000 29,200 30,200 32,400 43,300 37,000 24,300E 14,600E 
M.F.C. -490 2332 2228 2189 1.243 1.281 1.239 1.622 1.857 Ye 573 1.195 -720 
FOR THE YEAR 1960 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 1 Year) 
MEAN 26,300 cfs 26,300 cfs 
MAXIMUM 58,600 cfs on May 17 76,000 cfs on June 27, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 59,000 cfs on May 17 at 11 a.m. 
MINIMUM 4,880 cfs, April 13 to 17 4,880 cfs, April 13 to 17, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to May 10 and from November 13, 

I - Interpolated. 

E - Estimated from November 20. 

Stage discharge relation is extrapolated above 76,100 cfs and below 6,170 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos, 133 and 137 (Station No. 3ED-)). 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel, 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


8.7 MI. FROM MOUTH 


STATION NUMBER 093803 


DRAINAGE AREA 16300 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 4 


r T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ + = + Lid 
1 14,200E 9,470 7,800* 6,000 22,000 25,700 33,700 17,900* 151200 18,900 21,800B 18,400 
2 14,000 9+420 7,760 67040 25 1 800* 25,600 33,600 17,800 15,200 20400 21,500 18,100 
3 13,800 94350 7,700 6,070 27,900* 25,600 33,200 17,500 15,100 21,500 22,000 17,900 
4 13,600 9,280 7600 6.090 28,600* 25,600 32.900 16,900 14,900 224200 23.900 17,700 
5 13,300 9,220 7,500 6120 28, 300* 25,700 32,500 16,400 14,600 225500 26,000 17,500 
6 | 13,000 9,140 7,400 6,240 28,600* 26,200 31,800 15,700 14,700 23,800 26,800 17,400 
7 12,900 9,090 7,300 65340 31,500* 26,400 31,300 154400 14,400 254200 26,000 17,200 
8 12,600 8,990 72260 62400 34,700 26,300 30.900 15400 14,400 254100 24,900 17,000 
9 12,400 8,930 7150 64430 35900 26,200 30500 15,400 14,200 24,600 24,000 16-900 
10 | 12,200 8,820 7,080 6+430 36,600 26,400 30200 16,400 14,000 24,300 23,200 16,700 
| 11 12,000 8,740 7010 6430 354200 26,700 29,700 18,000 13,800 23,900 22,900 16,500 
| 12 12,000 8,670 6.940 6460 34,100 26,700 29,100 18,100 13600 234700 22,500 16+400 
13 | 11,900 8,610 6840 61460 33,800 27,700 28,400 17,300 13,800* 24,100 | 22,000 162100 
| 14 11,700 8,530 6.770 61470 334200 28,600 27,600 16,700 14,000 241100 21,800 16,000 
15 11,500 8,450 6,700 69470 324300 28,800 27,000 16,400 14,000 23,800 21,600 15,700 
16 11,400 85420 6,600 6,560 31200 28,200 26,300 16,700 14,500 23,300 21,300 15,500 
Li, 11,200 8,360 6530 6,910 30,200 27,700 25,700 16,700 15,200 22,800 21,000 15,300 
18 11,000 8,300 6470 7,620 29,600 28,300 25100 16,600 15,300 22,500 20,800 15,000 
19 10,900 8»260 64400 8,690 294200 29,200 24,600 16,700 15,300 22600 201600 14,800 
20 } 10,600 8,200 6,340 10-1008 30,100 35,100* 24000 16,500 15,600 22,700 20,500 14,600 
| 
21 ; 10,500 | 8,150 61300 12,200 30,800 36,700 23,400 16,300 16,800 22,800 20,300 14,400 
22 | 10,400 8.080 65220 19,500 30400 354900 22,700 16,000 18,000 22.700 20,100 14,100 
23 10,300 8,030 64140 271400 294400 354100 22,100 15,700 18,700 22,500 20,000 13,900 
24 10,000 8,000 6,070 25,800 28,300 34,800 21,500 15,200 18,900 22,500 19,900 13,700 
25 9,900E 71960 5.980 23,100 27»400 34,200 20,900 154200 19,200 22,700 19,600 13,500 
26 9,800* 7,900 5,910* 22,200 26,900 33,500 20,500 15,300 19,100 22,700 19,500 13,300 
Zi, | 9,650 | 7+850 5,880 21,400 26,500 33,100 19-900 15,200 19,000 22,900 19,200 13,100 
| S| 9,600 7+820 51860 21,100 26,500 33,000 19,300 15,500 18,800 22,800 19,000 12,900 
29 9,600 == 5,880 21,100 26+400 33,200 18,900 15,500 18,800 22,500 18,800 12,700 
30 9,550 -- 5,910 21,100 26,200 33,900 18,400 15,300 18,800 221400 18,500 12,500 
31 9,500 -- 51940 -- 25,900 —— 184200 15.200 ae 22-4100 ase 124400 
MEAN 11,500E 8,570 64690 11,600 29,800 29,700 26,300 16,300 15,900 22,900 21,700 154400 
MAX. 14,200E 95470 7,800* 27,400 36,600 36,700 33,700 18,100 19,200 25,200 26,800 18,400 
MIN. 9,500 7+820 51860 6,000 22,000 25,600 18,200 15,200 13,600 18,900 18,500 12,400 
| 
M.F.C. «633 3474 - 369 2643 1.647 1-640 1.452 -900 2881 1.267 1.198 851 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 18,100 cfs 22,200: cfs 
MAXIMUM 36,700 cfs on June 21 76,000 cfs on June 27, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 36,800 cfs on June 21 at 9 a.m. 
MINIMUM 5,860 cfs on March 28 4,880 cfs, April 13 to 17, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 20 and from November 1, 

E - Estimated to January 25. 

Stage discharge relation is extrapolated above 76,100 cfs and below 6,170 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos. 137 and 140 (Station No. 3ED-1). 


*« - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 
8.7 MI. FROM MOUTH 


STATION NUMBER 093803 


DRAINAGE AREA 16300 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


ea} 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER} OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
i. i BAe wees 
LE 12,200 7,800 51990 5210 5+250E 42, 800E 42,300 24,500 15,000 24,400 24,500 18,800 
2 12,100 71650 51870 59220 51400 42,000 42,300 23,900 14,900 24,300 24,000 18,600 
3 11,900 7,600 51780 5+220* 5+600 41,000 41,800 23,600 14,800 24,000 23,900 184400 
4 11,700 74520 5.760 59210 5,900 40,000 401400 224700 14,700 24,000 23,800 18,300 
5 11,500 7+410 5.770 54200 6300E 39,200 38,600 22,4100 18,100 24,000 234500 18,200 
6 11,400 7,390 5780 5190 6,800 38,100 37,000 21,400 227400 23,900 23,100 18,100 
7 11,200 7+280 5680 51180 79450 37,600E 36200 20,800 214900 234600 22600 17,900 
8 10,900 74190 51670 5170 8,300 37,500 37,800 20,200 20,700 23200 22400 17,600 
9 10,700 7,050 5670 5,160 9,300 37,400 38,300 19,500 19,800 22,800 21,100 17,400 
10 10,600 77050 51670 54150 10,200 37,200 37,500 19,100 19-300 22500 22200 17-200 
ll 10,400 7,000 5670 51140 11,000 37,100 36,800 18,500 19,400 22,300 22,2008 16,900 
12 10,300 6,950 5670 5130 12,600 37,000 36300 18,000 19,300 22,300 22,000 16,700 
13 10,100 6.850 51670 5120 15,000 36,600 38,900 17,600* 19,100 22.600 21,700 16,300 
14 9,900 6800 59670 5120 19,000 36,500 41,200 17,400 19,500 22,800 21,500 15,700 
iS. 9,800 6,700 51670 54130 240008 36,700 39,800 17,300 221400 23,100 21,000 159300 
16 9,700 64680 5520 53140 30,000 36,600 38,200 17,400 23,500 24,100 20,200 15,100 
17 9,600 6,600 51440 5+140 35,000 36+ 700 36,600 18,100 23,600 269400 19,900 15,000 
18 91400 6,500 52400 59140 42,000 362900 35200 18,600 23,800 275400 19,500 14,900 
19 91300 6,500 51390 5150 49,000E 37,000 34200 18800 25600 279400 19,300 14,800 
20 9,200 61400 51390 5160 51.300 36,900 33,300 18,800 26,500 27,000 19,100 14,700 
21 9,000 6,390 5,400 55190 51,300 36,700 32,700 18,400 26,300 27,300 19,100 14,700 
22, 8,900 6,350 54390 5200 50,000 36,400 31-700 18,100 26,100 27,100 19,000 14,500 
23 8,800 64280 51320 51150 48,500 36,200 30,700 17,600 25,800 26,700 19,000 14,200E 
24 81600 6,250 5+280 52150 47,000 36,900 29,800 17,100 25,700 264400 18,900 14,000 
25 8,500 6+180 5,270 5150 46.800 37,000 299200 16,900 25,800 267400 18,800 13,800 
26 8,350 6,100* 51260 51150 46,800 36,900 284400 16,500 267100 267200 19,000 13,500 
27 84250 6,080 59250 51160 47,000 364700 27,700 16,200 26,000 26,200 19,000 13,200 
28 8,100 6,000 59240 5170 461600 39,700 26,800 16,000 25,500 265400 19,000 13,000 
29 8,000* a3 55220 52180 45,500 41,500 26,000 15,800 25-000 26,100 19,000 12,700 
30 74900 x4 51210 52190 44,300 424200 254300 15,600 24,600 254600 18+900 12+400 
31 7,800 ae 51200 =< 43,800 ras 25,200 15,300 oe 25,000 << 12,200 
MEAN 9,810 6,810 5,520 57170 28, 300E 38,000E 34,700 18,800 22,000 24,900 20,900 15,600E 
MAX. 12,200 7,800 51990 5220 51,300E 42, B800E 42,300 24,500 26,500 279400 24,500 18,800 
MIN. 7,800 6,000 5,200 5120 5,250E 36,200 25,200 15,300 14,700 22,300 18,800 12, 200E 
M.F.C. -508 2352 -286 2267 1.466 1.971 1.799 0972 1.142 1.290 1.083 -809 
ie 1 oa 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (3 Years) 
MEAN 19,300 cfs 21,200 cfs 
MAXIMUM 51,300E cfs on May 20 and 21 76,000 cfs on June 27, 1959 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 5,120 cfs on April 13 and 14 4,880 cfs, April 13 to 17, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 15 and from November 11], 

E - Estimated May 1 to 5, May 19 to June 7 and from December 23. 

Stage discharge relation is extrapolated above 76,100 cfs and below 5,390 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Papers Nos, 140 and 143 (Station No. 3ED-1). 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel, 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


8.7 MI. FROM MOUTH 


STATION NUMBER 093803 


DRAINAGE AREA 16300 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1959 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


7 7 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
L- ~ 
1 11,900E 8,000 6,360 5,070 22400 48,000 33,400 28,900 24,900 29,600 24,300 20,600 
2 11,800 714950 6,310 5,070 227400 47,000 33,400 28,900 25,900 28,800 23,800 20,800 
3 11,700 7,900 6,280 5,070 23,900 46,800 35,4100 29,300 27,4900 28,490 235400 20.800 
4 11,500 7,830 65210 5.070 33,900 465400 34,100 29,700 27,700 28,4100 234100 20.9008 
5 11,400 7,780 6,170 57070 37,300 454400 32,4700 29,700 27,500 27+400 22,700 21,000 
6 11,300 74720 6,120 5,070 35,900 44,400 31,700 29,500* 26,900 27,200 22,400 21,000 
7 11,000 77650 6,070 5,080 33,300 434500 30,900 29,300 28,200 27+200 224400 21,000 
8 10,900 7+600 62000 52110 31,400 42,800 30,400 30,800 29,500 28,000 22,500 21,000 
9 10,800 71540 5,970 5.160 29,700 42,100 30,200 31,100 29,200 27,800 22,700 20,900 
10 10,600 79490 51930 5200 28,200 41.900 29,800 30,500 28,700 27,800 23,100 20,800 
| ll 10,400 7+400 5,900 5,230 27,000 41,600 29,200 29,700 28,500 27,400 23,100 20,600 
12 10,300 77350 5,840 5,260 254900 41,200 28600 28,800 28,900 26,900 23,100 20,500 
13 10,200 7270 5,800 5,350 25,700 40,900 28,500 27,900 29.200 26,400 22,500 20, 300E 
14 | 10,000 77200 5,760 51550 26,200 40,800 30,200 27,300 29,300 26,000 21,600 20,000 
15 9,900 7.170 5700 5,820 26,400 40,700 324300 27,000 29,200 254200 20,700 19,900 
16 9,750 7,100 51650 6,150 28,400 40,800 31,100* 26,700 28,800 25,500 20,000 19,600 
i? 9.600 7,050 51620 65290 33,600 40,800 29,800 26,100 28,400 25500 19,5008 19,400 
18 91430 7,000 51590 7,070 38600 41,7200 29,000 25,800 28,800 25,500 19,300 19,200 
19 94350 6,930 5550 7,830 44,200 41,200 29,100 25,500 29,800 25+200 19,300 19,000 
20 9,200 6,860 5,510 84550 49,700 41,000 29,900 261400 29,800 24,700 19,300 18,800 
21 9,000 6,800 51480 9,100B 52,500 40,800 30,900 27,400 29,400 24,100 18,800 18,500 
22 8,950 61760 5 +440 9,500 51,100 40,200 30,500 28,000 29,000 24,100 18,200 18,000 
2a 8,850 6,700 52400 10,100 49,300 39,300 29,900 28,200 28,700 254100 17,800 17,800 
24 8,770 67650 5370 11.200 482700 38,500 29,300 27,000 28,600 25,800 17,700 17,600 
25 8630 6 »600* 5¢310* 12,4400 534100 37600 28+600 26,900 28,400 254600 17,800 17,300 
26 8,540 6,570 5270 13,400 54,300 37,000 28,100 26,200 29,800 25,600 18,000 17,100 
ZF 81430 | 6510 51220 14,500 54,200 36,700 27,300 25,600 32,100 25,500 18,200 16,900 
28 8,340E 61450 5,180 161900 51,900 35,700 26,700 25,100 31,800 252400 18,8008 16,600 
29 8, 250* == 5150 20,900 50+400 35,000 26,800 24,900 31,100 25,100 19,500 16,300 
30 8,190 == 5110 21,900 50,000 345400 28,800 24,600 30,000 25,100 20,400 16,100 
31 8,100 == 52070 == 49,500 a 29,400 24,600 = 24,700 = 15,900 
| MEAN | 9,840E 7210 51690 8,470 38,400 41,100 30,200 27,700 28,900 26,300 20,800 19,200E 
| MAX. 11,900E 8,000 6,360 21,900 54,300 48,000 35,100 31,100 32,100 29,600 24,300 21,000 
MIN. | 8,100 69450 5,070 5,070 224400 34,400 261700 24,600 24,900 24,100 17,700 15,900E 
| 
MSFeC. 2446 2326 e257 2 383 1.738 1.864 1.368 171253 1.307 1-191 2942 868 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (4 Years) 
MEAN 22,100 cfs 21,400 cfs 
MAXIMUM 54,300 cfs on May 26 76,000 cfs on June 27, 1959 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 54,700 cfs on May 27 at 3 a.m. 
MINIMUM 5,070 cfs, March 31 to April 6 4,880 cfs, April 13 to 17, 1960 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 21, November 17 to 28 and from December 4, 

E - Estimated to January 28 and from December 13. 

Stage discharge relation is extrapolated above 76,100 cfs and below 5,390 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


Discharges have been revised from those published by the Department of Northern Affairs and National Resources 
in Water Resources Paper No. 143 (Station No. 3ED-1). 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


12.0 MI. UPSTREAM FROM THE DENYS RIVER 


STATION NUMBER 093802 


DRAINAGE AREA 14000 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 _— 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ f- + 
1 i Se a evot = == a a SS 36,300 31,900 mee 
2 seg = = =< —— =s == Sa cay 36,100 31,800 =be 
3 = == ae ae aS ies Se a 36,100 32,100 = 
4 = =s == er io SS a a ae 36,100 32,100 == 
5 as == ba ae “23 SS Si ae 47, T00* 36,200 31,900 -- 
6 == =< oS 2 Fe mE a pS 47,600 37,900 31,500 oi 
7 ae SS == — sie Sie = oe 48,100 38,100 30,400 =< 
8 == = == a —— a Ss Ss 46,900 37600 29,400 re 
3 ag == es “Fr a ae a Se 45,900 37,200 28,700 ss 
10 == so —— Se 3 aS a aS 45,100 36,700 27,600 =< 
ry cess a me ey = er oe So 44,100 36,400 27,200 -— 
12 == a ae cil FS —— oe > 43,100 36,4200 26,900 — 
13 | — == oe == se So Ss ae 42,000 352400 27,000 == 
14 ae x= a aS axe Se =i aS 41.400 34,600 27,300 == 
15 == == == pars — ae a == 41,200 34,200 27,600 -- 
16 tas IS =< See sees 5 aS ed 41,200 33,800 26,700 -- 
17 ad a 2S ae > ai oe 33,500* 39,600 33,600 26,700 = 
18 = == wi => a rao aS ao 39,600 33,500 26,600 tae 
19 — c= == as ae aS ase = 39,600 33,500 26,300 == 
20 =< == == —< a — —— =< 39,600 33,500 26,100 meee 
21 mt == == ce == a => mS 39,600 33,400 ae “— 
22 ae —— = = a So = == 39,600 33,000 == -- 
23) = == an ae —— =e —< ane 39,600 32,300 — == 
24 tod -= ere SS BS —— SS a 37,800 32,000 = Sache 
25 =< —= == oe = aS 26,200* 45,700* 37,800 314300 =e aoe 
26 -- -- -- =< —— Foe 26,200 pre 37,900* 30,700 aS -< 
27 == =< -- -- == — 25-600 —— 37,600 30400 == <a 
28 == --= —e me none os 25300 os 37,500 30,500 == — 
29 ae oan -- = am ae aS -- 37.000 31,800 =~ ed 
30 == = —— as =< = = == 36,700 32+400 == aol 
aT sie SS -- == -= == == -- = 32.300 aS one 
MEAN == -~ -< -~ rales = ee == = 34,300 oes ke 
MAX. -= -= -- Ears 2 == ae == ree 38,100 == Cora 
MIN. == -= -- == == == -- -- == 30,400 == a= 
| 
= oe. L = = = 
FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 48,100 cfs on September 7 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 25,300 cfs on July 28 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
Stage discharge relation is extrapolated above 48,200 cfs and below 14,800 cfs 
Accuracy of records: fair. 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel, 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


12.0 MI. UPSTREAM FROM THE DENYS RIVER 


STATION NUMBER 093802 


DRAINAGE AREA 14000 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


2 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
L | 
1 -~ as = aa acd as 27,600 16,000 Geel -- == = 
2 pe ae = a == 27,300 16,000 = =< = =e 
3 == 7 “= af i = 27+200 15,600 == te) — a 
4 -- -- ==) -- -- a 27,000 15,300 a — aie ae 
5 o- -- -- -- -- 21,500 26,500 149900% - oe -- ne 
4 Ta =a ame a = 21,500 26,000 14,200C a= — a <= 
7 == =~ = = =a 21.600 25-600 13,900 — pane =~ = 
8 a == < — = 21,600 25,200 13,800 <= i= = == 
9 -- -- —— -= oo 21.600 254200 13,800 -- — - -- 
10 -- -- =~ -- -- 211990 241800 14,000 -- -- -- -- 
11 Ss our = =< = 22,000 241400 14,700 = == -- -= 
12 <= ore —— -- — 22.400 24,100 15,400 == -= -- -- 
1B, |i -- -- -- = -- 23,100 234400 15,200 -- -- -- -- 
14 —< oars cad -= == 23,300 221900 14,700 a == -- -— 
15 = a = == -— 23,500 22-700 14,700 oy =a a = 
16 -= =a aad a= aang 23,800 22,100 14,800 -— —— == =- 
7 == -= a =5 -- 23-800 21,500 14,800 —= aed Sd - 
18 -= == o- == -= 23,800 21,000* 14,700 — <= =~ == 
19 aS i os as == 24,900 20,700 14,500 -- == -- -- 
20 == == a oa == 28,300 20,300 14,300 == <= == -- 
21 a a a == =< 29,200* 20,200 14,100 —~ == -~ -- 
22. a cated ote a= Fs 29,300 19,700 13,900 = a = <= 
22 ed a on ee == 29,100 19,200 13,300 -- -= -- -- 
24 -- rd 7 =a ed 29,000 18,800* 13,200 -- == -- -- 
25 ao =r = aaa pn 28,500 18,200 13,200 ao == -- = 
26 <—s oe Noda -—- -- 27,900 18,000 13,300C = = ati -— 
Zu ~e se 7 == Co: 27,700 17,800 — = a == << 
28 -- ra Sees aed ae 27,700 17600 = oe = atin -- 
29 -- -- = <= =< 27,500 17,200 -- — =< == -- 
30 -- a a -- -- 27,600 16,600 =< — oe —< == 
31 as == == -- == —< 16,200 -- == = == p= 
MEAN = -- -- -- -- -- 22,100 o- -- -- -- -- 
MAX. | -- -- -- -- -- -- 27,600 -- -- -- -- -- 
MIN. -- -- -- -- -- -- 16,200 -- -- -- oe -- 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 29,300 cfs on June 22 48,100 cfs on September 7, 1960 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 29,400 cfs on June 22 at 3 a.m. 
MINIMUM 13,200C cfs on August 24 and 25 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 

* - Discharge measurement. 

C - By comparison with Denys River and Grande Riviére de la Baleine, 8.7 miles from Mouth, August 6 to 26. 
Stage discharge relation is extrapolated above 48,200 cfs and below 14,800 cfs. 

Accuracy of records: good, 


This Station was replaced on August 27, 1961, by Station No. 093801 located 7.0 miles upstream. 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


19.0 MI. UPSTREAM FROM THE DENYS RIVER 


STATION NUMBER 093801 


DRAINAGE AREA 13800 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1961 


GAUGE - RECORDING 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SEE€OND FOR 1961 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 

1 a ae bas ae <e == a == 12,900 15,100 18,200 15 ,000E 

2 as AA a7 Se oe aa == — 12,900 15,700 18,100 14,900 

3 ny rae eat == = eS =< -- 12,900 16,400 18,000B 14,800 

4 Fon ms aA = 3S = =~ -- 124600 164900 18,500 14,600 

5 er == cae a = == =5 -- 12,600 17,200 19,300 14,500 

6 ae RR = re = = = -- 12,500 17,700 19,800 14,200 

7 == ay Se a= =f i = -- 12600 18,300 19,800 14,000 

8 a cai “3 == ae oe == -- 12,500 18,600 19,700 13,900 

9 ae pte 77 rae aa == Po -- 12+400* 18,600 19,700 13,800 
19 = aH aa = = =- -- -- 12.400 18,600 19,000 13,700 
11 == a = faa me -- == -- 12,300 18,700 18,800 13,500 
12 mS an ma eS = =- = -- 12,300 18,500 18,500 13,300 
13. rig <a ba == ar a es re 12,300 18,500 18,200 13,200 
14 3 is mee == oS -- -- -- 12,500 18,500 18,000 134100 
15 s = ce Se = -- -- -- 12,500 18,500 17,800 13,000 
16 Se a: ao “ == -- -- -- 12,600 18,200 17,500 12,900 
17 ie == sa == <= -- -- -- 12,800* | 18,100 17+400 12,800 
18 = ae aa Bes == -- -- -- 12-700 184100 17,400 12,700 
19 = se = = =- -- -- -- 12,700 184400 17,200 12,600 
20 a =F == == =- -- -- == 12,900 18,400 174100 12,500 
21 a == =< == -- -- -- -- 13,700 18,400 17,000 12,300 
22 se ba -- == == -- -- -- 14,100 18,100 16,800 12200 
23 = == -- == = -- -- -- 14,300 18,100 16,600 12,000 
24 == -- -- -- -- -- -- oe 14,600 18,100 16,500 11,800 
25 -- == -- -- -- -- -- -- 14,900 18100 16200 11.700 
26 -- -- -- -- -- -- -- -- 144900 18,100 16 ,000E 11,600 
27 -- -- -- -- -- -- -- 13,100 14,900 18,200 15,800 11,500 
28 -- -- -- -- -- -- -- 13,300 14900 18,200 15,600 11,300 
29 -- -- -- -- os -- -- 13-100 14,900 18,100 15,500 11,100 
30 -- -- -- -- -- -- -- 13,200 14,900 18,100 14,800 10,800 
31 -- -- -- -- -- -- -- 13,000* -- 18,100 -- 10,700 
MEAN -- -- -- -- -- -- -- = 13,300 18,000 17,+600E 12,900E 
MAX. ae -- -- -- -- -- -- -- 142900 18,700 19,800 15,000E 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- -- 12,300 15,100 14,800E | 10,700E 

| | 
FOR THE YEAR 1961 
MEAN 
MAXIMUM 19,800 cfs on November 6 and 7 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 10,700E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 3. 

E - Estimated from November 26. 

Stage discharge relation is extrapolated above 30,300 cfs and below 4,600 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


This Station replaces Station No, 093802. 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


19.0 MI. UPSTREAM FROM THE DENYS RIVER 


STATION NUMBER 093801 


DRAINAGE AREA 13800 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1961 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
TI ile i 7 1 
1 10,500E 6,700E 5,190E 4,600* 45140 29,200 33,000 21, 100* 13,500 19,600 20,000 16,800E 
2 10,200 61600 51160* 4,600E 4,230 28,900 33,000 20,500 13,400 19,600 19,900 16-700 
3 10,000 6,550 5130 4,600E 4,500 28,700 32+700 20,000 13,400 19,600 19,500 16,500 
4 9,800 6,500 5,100 4,600 5,030 28,4700 31,800 19,900 13400 19,400 19,500 16.400 
5 9,600 61450 5,060 4,600 6,190 28,800 30,100 19,400 15,100 19,500 19,200 16,200 
6 9,300 67400 5030 41640 6,950 28,900 29,600 18,700 16,800 19,500 19,200 16,100 
7 9,000 6350 5,000 4,640 7,130 28,900 29,300 18,300 16,800 19,500 19,200 16,000 
8 8,800 6,300 4,970 4,500 7,350 28,900 30,100 17,800 16,800 19,500 19,200 15.800 
9 8,700 64200 45950 4,500 7,920 28,900 29,900 17,600 16,600 19,500 19,200 15,600 
j a) 8,600 6,100 4,930 4600 8,140 29-200 29,900 17,100 16,500 19,500 19,200 15,4400 
1 8,500 6,000 4,900 4,680 8,600 29,200 29,900 16,700 16,500 19,500 19,200 15,100 
12 8,400 5,950 4,890 4,600 91450 29,100 29,600 16,200 16,400 19,500 19,000 15,000 
13 8,300 5,900 4,880 4,480 10,900 29300 31,700 15,900 16,300 19,500 18,500 14,900 
14 8,200 52850 4,860 41460 12,800 29.300 31,800 15,800 16,300 19,500 18,300 14,600 
15 8,100 52800 4,840 44420 14,4008 29,300 30,800 15,600 16,700 19,500 18,200 14,300 
16 8,000 5,750 4,820 4.420 17,800 29,300 29,800 15,700 17,400 20,000 17,300 14,000 
17 7,900 52700 4,800 41430 22,000 29,300 28,900 15,800 17,900 20,600 17,0008 13,800 
18 7,800 51650 4,780 41430 26,900 29,500 28,100 15,800 18,000 21,500 16,900 13,400 
19 7,700 5,600 4,760 4,460 33,000 29,600 27,700 15,800 18,500 21,600 16,800 13,100 
20 7,600 5.550 4,750 42460 34,600 29600 27,100 152800 18,900 21,600 16,800 13,000 
21 7,500 5,500 4,730 41420 35,000 29,700 26,600 15,800 19,300 21,7600 16,600 12,800 
22 7,400 5,450 4,720 4,390 35,100 29,700 26,200 15,600 19,700 21,600 16,700 12,500 
23 7,300 5 +400 4,710 42410 35,300 29,700 252400 15200 19.900 21,600 16,700 12,100 
24 7,200 5,350 4,700 49370 35,300 30,500 24,900 14.900 19,900 21600 16,700 11,900 
25 7,150 5-300 4,680 4,240 35,300 30,200 24,300 14,700 20,100 21,600 16,700 11,700 
26 7,100 51250 4,660 4,180 34,100 30, 500% 24,200 14,300 20,400 21,600 16,700 11,500 
27 7,050 52220 | 42640 44140 32,300 30,600 23,700 14100 20,400 21600 16,600 11,100 
28 7,000 5.200 42630 4,120 30,900 33,000 23,000 14,000 20,200 21,600 16,500E 10,800 
| 29 6,900* -= 4,620 4,100 30.200 33,000 22,200 14,000 20,100 21,300 167400 10,500 
| 30 6,850 -- 4,610 4,100 29,800 33,000 22,000 13-600 19,900 21,000 16,200 10,200 
31 6,800 a 4,600 -- 294400 ay 21.500 134300 Se: 20,500 nae 10,000 
MEAN 8,170E 5,880E 4,840E 41440 19,800 29,800 28,000 16,400 17,500 20,400 17,900 13, 800E 
MAX. 10,500E 6» 700E | 5,1L90E 4,680 35,300 33,000 33,000 21,100* 20,400 21,600 20,000 16,800E 
MIN. 6,800E 5» 200E 4,600E 4,100 44140 28,700 21,500 13,300 13,400 19,400 16,200E 10,000E 
M.F.C. ~522 wot 2309 2283 1.267 1.901 et OE 1.049 1.118 1.306 1.146 ~ 882 
ut 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 15,600 cfs 15,600 cfs 
MAXIMUM 35,300 cfs, May 23 to 25 35,300 cfs, May 23 to 25, 1962 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 36,000 cfs on May 25 at 1 a.m. 36,000 cfs on May 25, 1962 at 1 a.m. 
MINIMUM 4,100 cfs on April 29 and 30 4,100 cfs on April 29 and 30, 1962 
MINIMUM INSTANTANEOUS 4,070 cfs on April 30 at 6 a.m. 4,070 cfs on April 30, 1962 at 6 a.m. 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 15 and from November 17. 

E - Estimated to April 3 and from November 28. 

Stage discharge relation is extrapolated above 62,100 cfs and below 4,600 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


19.0 MI. UPSTREAM FROM THE DENYS RIVER 


STATION NUMBER 093801 


DRAINAGE AREA 13800 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1961 | 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


T T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
+ 4 ~}- +. + + + 
1 9,900E 64200E 4,7T50E 4,130E 13,400 34,000 27:900* 23,200 21,200 23,100 20,400 22+500E 
2 9,700 6,159 4,700 4y140E 13,4500 33900 27,500 23,300 21,500 234100 20,000 22,8008 
3 9,400 6,050 4,650 4,160 14,100 33,900 27,400 23,800 22,200 23,100 19,600 22,900 
4 92200 6,000 41620 4-300 18,900 33.800 26,900 244400 22,4600 22,800 19-600 23,000 
5 9,000 5,900 4,600 4,350 20,200 33,000 26,900 24,500 22,800 22,800 19,200 23,100 
6 8,800 5,850 4,570 4,160 20,100 324200 26,400 24,500 22,900 22,800 19,200 23,100 
if 8,700 5,800 4,550 4200 19,500 32,200 25,800 24,500 22,900 22,800 19,200 23,100 
8 8,600 5,750 4.520 45370 18,700 32,200 25-800 24,500 23,500 23,000 19,600 23,100 
9 84400 5.700 44500 4.370 17,800 32,200 25.800* 24,500 23,600 23,100 19,600 23,100 
10 8,300 5.650 41460 4400 17,100 32,200 255300 24,200 23,400 23,100 19,6008 23,000 
11 8,200 51600 45420 41460 16,300 32,100 24,800 23,700 23,500 22,800 19,300 22,900 
12 8,050 54500 4,410 4.460 15,800 32,100 24,300 23,100 23,500 22,800 18,900 22,800 
13 7+950 5 +450 41400 4,400 15,700 32,100 242300 22,800 23,600 224200 18400 22,4400 
14 72900 51400 4,370 41400 16,100 32,000 245500 22,300 231600 21,800 17,700 22,100 
15 7,750 5350 41340 4400 16,700 32,400 24,700 22,300 23,600 21,800 16,900 21,900 
16 71600 54300 41320 45430 17,900 32,800 24,500 21,900 23,800 21,000 16,700 21,500 
17 71550 5250 4300 41620 20,600 32,700 24,200 21,800 23,600 20,800 162500 21,000 
18 79450 52200 4,290 4,880 23200 32,700 24-200 21,400 23,600 20,800 165500 20,400 
19 74350 5+150 4,260 5170 26,500 32.3001 242200 21,300 24,000 20,800 16,600 19,900 
20 7,200 5,100 45230 51640 29,700 31,9001 24400 21.700 24,000 20,800 16,700 19,200 
21 7100 5,050 4,210 51640 33,800 31,6001 24,900 22,200 23,900 20,000 17,000 18,700 
22 7,000 5,000 44200 5 4840 33,900 31,2001 25,100 22,300 23600 20,100 17,500 18,200 
23 64950 4,950 4,190 6,210 34,000 30,8001 242700 22,300 23,600 20,800 18,000 17,800 
24 6,850 4,900 4,180 6.780 34,000 30,4001 24,600 22,300 23,600 214300 18,700 17,000 
25 6,800 4,900 4.180 7,770 35,0001 30,000! 24,200 22, 200* 23,600 21,600 19,200E 16,500 
26 6,700 4,900 4180 8,250 36,0001 29,6001 23,700 21,800 23,900 212300 20,0008 16,000 
27 6,600 4,850 4170 8910 37,100 29,2001 235400 21+600 24,100 20,800 20,900 15,500 
28 6,500 4 ,800* 49170 10,300 364400 28,800! 23»600* 21,500 24,300 20,800 21.300 15,000 
29 61450* -- 4,160 11,900 34,900 2854001 22+400 21°500 24,000 20,800 21,800 14,800 
30 6,400 = 4,150 13,1008 34,800 28,0001 22,900 21,200 23,700 20,600 22,200 14,200 
31 64300 = 4120 oS 34,300 => 23,200 21,200 == 207200 = 13.900 
MEAN T+ T60E 52420E 4 360E 5800 247400 31,700 24,900 22,700 23,400 21,700 18,900E 20,000E 
MAX. 9,900E 6,200E 4,T50E 13,100 37,100 34,000 27,900* 24,500 247300 234,100 22,200E 23, 100€ 
MIN. 6, 300E 4,800* 4,120E 4,130E 13,400 28,0001 22,400 21,200 21,200 20,000 16,500 13, 900E 
M.F.C. 2439 - 306 +246 328 1.378 1.794 1.410 1.285 1.324 1.230 1.069 1.134 
L JE | saad ub 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (2 Years) 
MEAN 17,700 cfs 16,700 cfs 
MAXIMUM 37,100 cfs on May 27 37,100 cfs on May 27, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 37,300 cfs on May 27 at 11.30 a.m, 37,300 cfs on May 27, 1963 at 11.30 a.m. 
MINIMUM 4,120E cfs on March 31 4,100 cfs on April 29 and 30, 1962 
MINIMUM INSTANTANEOUS 4,070 cfs on April 30, 1962 at 6 a.m. 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 30, November 10 to 26 and from December 2. 

I - Interpolated. 

E - Estimated to April 2 and from November 25. 

Stage discharge relation is extrapolated above 62,100 cfs and below 4,600 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel, 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


AT OUTLET OF BIENVILLE LAKE 


STATION NUMBER 093806 


DRAINAGE AREA - 8320 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


ally T 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
if 
1 we —= == at oat = = 14,600 9220 13,400 13,500 11,000E 
2 -— = mi == = = =i 145400 91400 13,400 13,500 10,900 
3 == pa => ae a= =e 13,900 9,820 13,500 13,900 10,700 
4 as == oe = == = == 13,500 9,820 13,500 13,100 10,500 
5 — “= = - Te a == 13,000 9,780 13,300 13,100 10,400 
6 “= | =a a == = me = 12,700 9,600 13,500 13,500 10,400 
7 == = == =< = a — 12-500 9,500 13,500 134500 10,300 
8 = == = a — aa = 12,300 94440 13,500 13-500 10,200 
9 = as —_ -— oe = =a 12,200 95400 134700 13,600 10,200 
10 a= = os re > ws = 12,100 9400 13,900 13,500 10,100 
11 —— ox == are = == —= 11,800 9,820 14,000 13,5008 10,100 
12 nw = “= aa aa = oe 11,600 10,200 13,900 13,500 10,000 
13 | “es aia, or eo He = -— 11,200 10,300 13.800 13500 10,000 
14 | ae == me aa = adie a 11,100 10,300 13,500 13-500 10,000 
15 == ait = == = x a 11,100 10300 13,500 13,300 10-000 
16 i ace = = ae = ue 11,100 10,100 13,500 12,800 9,900 
17 = tit = ae eas aa — 11,000C 10200 13,7600 12,600 9,900 
18 = = “> “gg = ee 19,700* 11,000 10,400 13,600 12,300 9,800 
19 as == — = = aad 19,100 11,000 10,700 13,500 12+300 9,700 
20 = = == we a= = 18,700 11,000 10,700 13500 12.100 9,650 
21 =< — = == = akan 18,300 11,000 10,800 13,500 12,600 9,500 
22 aha == = wes a ax 18,200 10,900 11,000 13,500 12.200 9,300 
23 - an Calo a are a a 18,200 10,800 11,000 13,500 11,900 9,100 
24 i == = Sa == = 17,500 10,700 11,000 13,500 11,600 9,000 
25 = =e a = = = 17,100 10,500 11,100 13,700 11,600 8,800 
26 a= caaal a =a) = ae 16,500 10,300 11,200 13500 11,600 8,600 
27 SS saad = — am == 16400 10,100 11600 13,500 11,500E 8.450 
28 = ae = om naan ae 16,400 9900 12,100 13,500 11,400 8,350 
29 =* = == aed ax ae 16,100 94700 12,800 13,500 11,300 8-200 
30 aes == i aie —— a 15,500 9»450C 13,000 13,500 11,100 8,150 
31 =< = <= == == ae 15,000 9280 == 13,500 == 8,000 
MEAN aan =a me — ie — ae 11,500E 10,500 13,600 12,700 9,650E 
MAX. aes == <— aa a= = — 14,600 13,000 14,000 13,900 11,000E 
MIN. -—=- -- =~ -- = a aa 9,280 9220 13,300 11,100E 8,000E 
aut LL —L —" 


FOR THE YEAR 1962 
MEAN 
MAXIMUM 19,700 cfs on July 18 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 8,000E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect from November Il. 

C - By comparison with the Grande Riviére de la Baleine, 19.0 miles upstream of the Denys River, August 17 to 30. 
E - Estimated from November 27, 

Stage discharge relation is extrapolated above 39,300 cfs and below 12,200 cfs. 

Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


AT OUTLET OF BIENVILLE LAKE 


STATION NUMBER 093806 


DRAINAGE AREA - 8320 SQ. MI. STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
{ + at { . 1 

lL 8,»O00E 5,050 34620 3,O010E 3y500E 15,5 300E 21,100 16,800 13,400 12,800 11,600 9+450E 

rs 7,800 5000 3,580* 3,010 3600 16,100 21,000 16,600 13,400 12,800 11,700 9,550 

3 7,700 4950 34530 3,000 3,700 17,000 20,800 16600 13,100 13,000 11,700 9,600 

4 7,550 4,880 3,500 3,000 3,850 18,000 21,009 16+600 13,000 13,200 11,700 9,600 

5 71400 4,800 35490 3,000 4,000 18,500 21,100 16,500 13,000 12,900 11,7008 9,600 

6 7,200 4,750 34450 3,000 44200 19, 700E 20,800 16,300 13,100 12,800 11,700 9,550 

Us 7,050 4,700 39410 3,000 4.300 20,600* 20,100 15,900 13,100 12,500 11,700 9,500 

8 6,900 41650 39400 3,000 4,500 21,000 20,100 15,200 13,100 12,400 11,600 9,450 

9 6,780 4,600 34390 2,990 4,700 21-900 19,700 14,800 13,100 12,400 11,500 9,400 
10 6,700 4,500 3,360 2+980 4,800 22,800 19,300 14,600 13,500 12,400 11,400E 9400 
Ll 6,600 4450 3320 2.980 5,000 23,700 18,900* 14,700 13,500 12,400 11,300 9,350 
12 6,550 4,400 3,310 2,980 50250 24,300 18,400 14,400 13,500 12,400 11,200 94250 
13 64450 4380 3,300 2980 5,500 24,900 17,500 14,400 13,100 12-600 11,000 9,200 
14 62400 4,300 39290 2.980 5,800 255200 16,900 14+400 13,100 12600 10,900 9,150 
15 6» 300 4,250 39260 2990 65250B 25,400 17.500 14,600 13,100 12,200 10,800 9,050 
16 61,200 4,200 34230 2,990 6600 252400 18,200 14,700 12,900 12,000 10,600 9,000 
17 6,100 4,150 39210 22990 6,900 252500 18,500 14,500 12,800 12,000 10,400 8,900 
18 6,000 4,100 3200 32000 7,300 25,4500 18,400 14,500 13,200 12,100 10,200 8,800 
19 5.980 4,030 3,190 3,000 7,700 25 +400 18,200 14,200 13,200 12,000 9,950 8,700 
20 5,870 4,000 3,180 3,050 8,000 25,200 17,600 13,700 13,500 12,100 9,750 8,600 
21 5,800 3,980 34170 3,050 8400 25, 200* 17,500 13,300 13,600 11,900 9,600 8,500 
22 5,700 34920 34150 3,060 9,000 254400 17,200 13300 13,200 11,700 95450 8+400 
23 54600 3,890 39130 3,080 99500 25-200 16,600 13,500 13,200 11,700 9,200 8,300 
24 5550 3,830 39110 3,100 10,000 24,600 16,500 13,900 13,4200 11,700 9,050 8,200 
25 5,500 3,800 3,100 3,140 10,500 23,500 16,400%* 14,300 13,200 11,700 9,000 8,050 
26 5,450E 3,770 3,090 34180 11,000 22,500 15,900 14,400 13,200 11,700 9,010 8,000 
rai 51400* 39710 3,080 3,200 11,700 227100 15900 14,300* 12,900 11-700 9,050 7,850 
28 54300 34690 34060 3,300 12,800 21,800 15,600 14,100 12,500 11,500 9,100 7-750 
29 55250 -= 34050 34400 13,500 22,100 15,800 13,900 12,500 11,300 9,200 70600 
30 54200 —= 34040 34450 14,000 21,800* 16-600 13,700 12,800 11,300 9,400 7.500 
31 5.100 -— 3,020 “=< 14-500 -- 17,000 13,700 == 11,300 -- 7,400 
MEAN 6,300E 4,310 39270 3,060E 77430E 22 » 500E 18,300 14,700 13,100 12,200 10,500E 8, 800E 
MAX. 8, 000E 5,050 34620 34450E 14,500E 25-500 21,100 16,800 134600 13,200 11,700 9, 600E 
MIN. 5,100 3,690 3020 2,980E 3,500€ 15,300€ 15,600 13,300 12,500 11,300 9,000E 79400E 
M.F.C. -606 2414 2313 2294 2714 2-165 1.755 1.415 1.262 1.169 1.007 ~ 845 

Ve ai ke | ie 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 10,400 cfs 10,400 cfs 
MAXIMUM 25,500 cfs on June 17 and 18 25,500 cfs on June 17 and 18, 1963 


25,700 cfs on June 17, 1963 at 2 p.m. 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 25,700 cfs on June 17 at 2 p.m. 


2,980E cfs, April 10 to 14, 1963 


MINIMUM 2,980E cfs, April 10 to 14 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 15 and from November 5, 

E - Estimated to January 26, April 1 to June 6 and from November 10. 

Stage discharge relation is extrapolated above 39,300 cfs and below 12,200 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 


BIENVILLE LAKE 


STATION NUMBER 093807 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1962 


STATION IN OPERATION SINCE 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY C JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
+ - + 

1 -- = oe -- -- -- -- -- 97.16 ae -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- -- -- 96.78 -- -- -- 
3 = a -- -- -- a -- -- 96.80 -- -- -- 
4 -- == -- -- -- — -- 97.52 96.80 -- -- -- 
5 -- -- -- -- -- -- -- 97.39 96.35 -- -- -- 
6 -- -- -- -- -- == -- 97.99 96.76 -- -- -- 
7 -- -- -- oe -- -- -- 97.29 96.83 -- -- -- 
8 -- -- -- -- -- -- -- 97.36 96.75 -- -- -- 
9 == -- -- ae -- -- -- 97.27 96.80 -- -- -- 
10 -- -- -- -- -- -- -- 97.26 97.18 -- -- -- 
11 -- -- -- -- -- -- -- 97.19 97.12 -- -- -- 
142 -- - +- -- -- -- -- 97.16 96.91 -- -- -- 
13 -- -- —— -- -- — -- 97.28 96.76 -- -- -- 
14 -- -- -- -- -- -- -- 97.20 96.67 = -- -- 
15 -- -- -- -- -- -- -- 97.12 96.74 -- -- -- 
16 -- -- -- ad -- -- -- 97.00 96.89 -- -- -- 
17 =e -- -- =. =~ -- -- 97.06 97.05 -- -- -- 
18 -- -- = -- -- -- -- 96.78 96.97 -- -- — 
19 ae -- -- -- -- ~- -- 96.95 96.99 a -- -- 
20 -- -- oe oe -- -- -- 95.97 96.94 -- oe -- 
21 — -- -- -- -- -- -- 96.97 96.99 -- -- -- 
22 -- -- -- -- -- -- -- 96.95 96.95 -- -- -- 
23 -- =e -- -- -- -- -- 96.83 96.81 -- -- -- 
24 aoe = ES ers oes ay os 96.89 es =e — —— 
25 -- -- -- -- -- -- -- 96.83 -- =: -- -- 
26 -- -- -- -- -- -- -- 96.75 -- -- -- -- 
27 -- -- -- -- -- -- -- 96.82 -- -- -- -- 
28 ie aS cadens = aS oa ries 96.94 oa rand I OS 
29 -- == -- -- -- -- -- 96.84 -- -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- -- -- 96.63 -- -- -- -- 
31 oe -- ~- -- -- -- -- 96.77 =: -- a -- 
MEAN -- -- -- -- -- -- -- = -- -- -- -- 
MAX. — =r oS = as a — -- —— —— ae oe 
MIN. -- -- -- -- -- -- -- 96.63 -- -- -- -- 


MEAN 


MAXIMUM 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


FOR THE YEAR 1962 


97.52 feet on August 4 


96.63 feet on August 30 


96.40 feet at 10.15 a.m. on August 30 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. H-9B-5-RA, elevation 100.00 feet. 
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BIENVILLE LAKE 


STATION NUMBER 093807 


GAUGE - RECORDING STATION IN OPERATION SINCE 1962 


DAILY WATER ELEVATION IN FEET FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 


17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
13 -- -- -- -- =- -- == -- -- -- -- -- 
19 a -- —= =-= -- == = = = -= — — 
20 -- -- -- -- -- -- — -- -- -- -- -- 
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- a 
22 a= -- “+ = -- == -- -- —= -- — -- 
23 -- -- -- -- == -- -- -- -- -- -- -- 
24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- = ae -- 
29 -- -- 95.11 -- -- -- oa -- -- -- -- -- 
30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- == 
31 -- -- a -- -- ~~ -- -- a o- -- -- 


FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 99.18 feet on June 16 99.18 feet on June 16, 1963 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 95.11 feet on March 29 95.11 feet on March 29, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


Water levels referred to assumed datum determined by Bench Mark No. H-9B-5-RA, elevation 100.00 feet, 
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DENYS 


16.7 Ml. FROM THE GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


STATION NUMBER 093804 


DRAINAGE AREA - 1590 SQ. MI 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY OISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1960 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
4 + T t tT 

i -- -- -- -- -- <= = 3,960 4,040 3220 3,020 2,350E 

2 oe -- -- -- -- = ser 4,090 3,980 34190 3,030 2,300 

3 -- -- -- -=- onto mm << 4,200 33940 3,190 3,040 2,280 

4 -- -- -- -- == -- —— 45260 3870 3,190 3,060 2270 

5 -- -- -- -- -- -< —— 4 400% 3,830 3,190 3,080 2250 

6 -- -- -- -- ae —S: —— 4,450 3,840 34330 3,070 2200 

i -- -- -- -- -- -= == 4,450 3,780 39430 3,070 22180 

8 -- -- a —— == =< == 45480 3.620% 34460 34130 2170 

9 -- -- == =< as == -- 4,400 3,590 34530 34120 27130 
10 -- -- -— a == == -- 4,300 34510 3,580 2+930 27090 
ll -- -- -- == -- -- == 4,300 3,370 3,640 278608 2,050 
12 -- -- oS Sh —= ae aa 4,240 34260 3,650 27840 2010 
13 -- -- == Ss ae == poss 4,150 34160 34650 27830 1,980 
14 -- —- —- == -- -- —— 34980 3-060 34580 2.790 1,960 
15 | -- -- -- -- -- -- —— 34930 3,000 3,530 2,750 1,900 
16 -- -- =- =- == == —— 3,890 2,940 3,530 2,730 1,880 
17 -- -- == =-- -- == ie 3,880 29940 35470 2+720 1,840 
18 -- -- -- -- -- == << 34920 2,920 3440 23690 1,800 
19 -- -- -- =—- =< -< ca 3,940I 22920 34370 21640 1,770 
20 -- -- -- -- -- -- == 33,9701 25980 34330 21620 1,720 
21 -- -- = == == == = 4,0001 22970 3,320 2+600 1,690 
22 | -- -- -- << SS a == &,0201 2,970 34290 2,530 1,670 
23 -- -- ce =—= -- -- == 4,0501 39050* 3250 22480E 1,620 
24 oe Ss —— cee Ore = 4,2 80* 4,080! 34120 32200 21450 1,580 
25 -- -- -- -- -= == 4,230 4,100* 3190 3,180 21440 1,550 
26 -- -- es =-— -- =< 45150 49140 34190 3170 24430 1,520 
2T -- -= — -- -- —— 4,060 4,100 3,200 3,170 24410 14490 
28 -- —— _< -- -- —. 4,020 4,110 3,190 3,150 2400 1470 
29 -- -- -- -- -- aS 4,000 44140 32280* 3,100 2,390 1,410 
30 -- -- -—- -- -- = 34980 4,080 34280 3,070 2,370 1,380 
31 -- Sa -—- -- -- == 34930 4,100 —- 3,040 sateen 1,360 
MEAN = -- -- -= aa aon SS 4,130 3,330 3340 2,750E 1,870E 
MAX. -- -- a eS == =< =< 4,480 4,040 3,650 34130 2,350E 
MIN. a == =< a = == == 3,880 2,920 3,040 2+370E 1, 360E 

FOR THE YEAR 1960 
MEAN 
MAXIMUM 4,480 cfs on August 8 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 1,360E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect from November 11. 

I - Interpolated. 

E - Estimated.from November 23. 

Stage discharge relation is extrapolated above 9,630 cfs and below 1,190 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


DENYS ae 


16.7 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


STATION NUMBER 093804 


DRAINAGE AREA - 1590 SQ. MI STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1961 


JANUARY | FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST |SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
t+—_—— — oH 7 - + — t— - +- 
1 1,320€ T25E 5T5E -- = 3, 2001 34240 1,330 1,290 2,590 24250 2,110 
2 1,280 715 570 — == 3-1001 3,260 1,330 1,290 27650 27210 27080 
3 1,260 710 565 —— a 2,9001 32270 1,320 14290 24690 25210 2,000 
4 1,220 700 560 Ss ae 2,700! 39260 1,280 1,250 24720 2210 1.960 
| 5 1,190 695 560 -- -- 2,550 34280 1,240* 14230 2,910 21270 14900 
| 
6 1,170 690 555 ae cei 2,450 34330 1,230 1,250 3,000 2,380 1,820 
7 1,160 685 555 == ae 2,390 34300 1,220 1,290 34100 21450 1,780 
8 1,120 680 550 oe mS 2,360 34290 1,160 1,300 34230 27490 1,710 
3 1,090 670 545 -- ated 2,250 34260 1,160 1,300 31230 21560 1,680 
10 1,070 665 540 a5 = 2170 35140 1,230 1,310 34230 2690 1,600 
ll 1,040 660 540 a SS 27110 3,010 1,340 14290 34240 2710 1,550 
12 1,030 655 535 oo =e 25110 29860 1,340 1,260 39270 27710 1,500 
13 1,000 650 Sop — as 2,080 2,810 1,370 1,270 39230 2710 1,460 
14 980 645 530 =— —S 2,090 25720 1,380 1,270 34220 2710 1,410 
15 955 640 530 an ~— 2-080 21630 1,430 1,280 349140 2,710 1,370 
16 940 635 525 a Sars 2,100* 27550 1,470 1,290 3,010 2710 1,310 
17 920 630 525 a == 2,010 20440 1,510 19360 27930 22710 1,280 
18 900 620 525 aS ae 1,950 29300 1,570 1,370 21860 2,710 1,220 
19 B80 620 520 a oe 1,990 24190 1,570 1,380 21840 21660 1,190 
20 870 615 520 —— Re 2,120 29110 1,570 1,400 24820 21560 1,170 
ail 850 610 520 — — 21260 27010 1,570 1,510 22750 21480E 1,130 
22 840 605 520 25 ay 22440 1,920 1,570 1,600 20710 29420 1,090 
23 820 600 515 == ae 2,660 1,860 1,570 1,730 2,690 22400 1,060 
24 800 600 515 a a 2-870 1,750 1,560 1,820 22610 2-380 1,040 
25 790 595 515) aie a 3,020 19690 1,480 2020 29520 203708 990 
26 780 590 510 3S a> 35170 1,630* 15460 2,210 21480 2+340 960 
27 770 590 510 Be ae 34320 1.580 15420 2,320 29470 2+300 934 
28 760* 585 510 3s os 39370 1,520 1,390 2,370 21450 29260 892 
29 745 a 505 Soon a 3400 19460 15330 27550 29440 2.210 B61 
30 740 So 505 imine a 3,37T0* 1,390 14290 2,580 27400 21170 842 
31 730 aS 505E — ai oe 1,340 1,290 == 29290 = 826 
MEAN 968E 646E 532E ee ae 2550 2%460 1,390 1,560 2,830 29470E 1,380E 
MAX. L,320E T25E 575E aren a= 34400 3,330 1,570 2,580 39270 20710 2,110E 
MIN. 730E 585E 505E i ee 1,950 1,340 1,160 1,230 2.290 2,170E 826E 
FOR THE YEAR 1961 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 3,400 cfs on June 29 4,480 cfs on August 8, 1960 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 3,410 cfs at 6 p.m. on June 29 


MINIMUM 505E cfs, March 29 to 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to beginning of May and from November 25. 

I - Interpolated. 

E - Estimated to March 31 and from November 21, 

Stage discharge relation is extrapolated above 9,630 cfs and below 1,190 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


505E cfs, March 29 to 31, 1961 
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DENYS 


16.7 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


STATION NUMBER 093804 


DRAINAGE AREA - 1590 SQ. MI STATION IN OPERATION SINCE 1960 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
i! Hos =I = | 3 4 4 al ai 
| 
1 T9OE 505 442 418 439 6,100 2,630 1,800 1,240 2,930 | 2,560 1,600€ | 
2 767 500 440 418% 445 51840 2,730 1,740 14220 24940 | 2,560 1,600 
3 750 500 440 418 455 51650 2,770 1,660 1,210 21840 25480 1,590 
4 7( ai) 497 440* 418 462 51420 24820 1,610 1,190 21630 21450 1,580 
5 720 497 439 418 473 52270 2,800 1,610 1,310 2520 2,400 1,570 
6 702 497 438 418 490 5,090 2,740 1,560 1,460 2,530 29360 | 1,570 
1 691 492 437 418 510 4,900 2,730 1,500 15420 24430 24340 | 1,570 
8 678 490 435 418 535 4,720 2,750 15480 15430 21410 24260 | 1,570 
tC) 663 490 435 418 575 4,550 2,710 1,470 14440 2,330 | 2260 | 15560 
10 655 486 433 418 650 4,380 2,700 14440 1+490 2,310 | 2,250 1,540 
ll 645 482 433 418 740 4,110 2,690 14410 17550 | 21310 2,210 1,530 
12 638 480 432 418 920 34940 2700 1,360 19600 24310 29120 1,510 
13 627 476 | 430 418 1,200B 3,760 24850 1,350 12660 2220 1,920 1,500 
14 618 475 428 418 1,600 3,610 34000 1,310 1,800 2,150 1,820 1,490 
15 607 472 425 418 1,900 3,550 3,000 1,280 1,910 2,080 1,810B 1,480 
16 599 470 422 419 2,600 3,310 3,020 1.270 2050 2,020 1,810 | 14470 
17 592 468 421 419 35260 32170 3,010 1,270 27260 1,900 1,810 1,460 
18 585 466 420 419 3930 3,060 24940 1,270 2.310 1,900 1,810 11440 
19 578 460 420 419 4,720 2,980 2,900 1,260 24310 2.030 1,810 1-420 
20 570E 460 420 419 50420 2,840 2,830 1,270 21420 27110 1,800 14400 
21 563 458 420 420 6,000 2, 750* 2740 1,270 21640 21140 1,800 1,390 
22. 557 458 420 420 6,410 2,710 21640 1,270 2,830 2270 1,800 1,380 
23 550 455 420 420 6,840 2-650 25450 14270 2860 21290 1,770 1,370 
24 543 453 420 420 7,020 21620 24450 1,270 2,870 21330 1,720 1,360 
25 540 450 420 422 7,110 2,610 25420 1,270 2910 27410 14640 1,320 
26 537 448 420 425 7,020 2 460* 25310 1,270 3,000 2,510 1,640 1,310 
27 baz 447 420 425 65930 2,400 25170 1,270 3,000 21630 1,640E 1,300 
28 525 445 420 427 6,820 2,630 21040 1,270 3,020 2,730 1,620 1,280 
29 59 ar 420 430 6,600 25630 1,970 1,270 32030 21740 14620 1,270 
30 515* =o 420 435 6380 2,560 1,880 1,260 3000 2,730 1,610 1,260 
31 510 == 420 Se 69330 = 1,860 14250 mart 24710 aad 1,240 
MEAN 616E 414 427 420 3,380 34740 21620 1,380 2,080 27400 1,990 1,450E 
MAX. 790E 505 442 435 79110 6,100 3,020 1,800 3,030 2940 27560 1,600E 
MIN. 510 445 420 418 439 21400 1,860 1,250 1,190 1,900 1,610E 1, 240E 
M.F.C. - 350 270 2243 239 1.925 2.131 1.492 -787 1.185 1.366 1.133 825 
FOR THE YEAR 1962 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 1 Year) 
MEAN 1,760 cfs 1,760 cfs 
MAXIMUM 7,110 cfs on May 25 7,110 cfs on May 25, 1962 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 418 cfs, April 1 to 15 418 cfs, April 1 to 15, 1962 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 13 and from November 15. 

E - Estimated to January 20 and from November 27. 

Stage discharge relation is extrapolated above 9,630 cfs and below 1,190 cfs 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, fair. 


DENYS 


16.7 Ml. FROM THE GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


STATION NUMBER 093804 


DRAINAGE AREA - 1590 SQ. MI 


GAUGE - RECORDING 
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DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


STATION IN OPERATION SINCE 1960 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 1,220€ 845 680 600 2,310 8,470 2+210 24240 1+880* 3,080 24330 270508 
2 1,210 840 675 598 2,700 8,350 2,080 21260 1,880 34090 21330 2,110E 

3 1,200 830 675 597 3,150 8,050 29020 21330 1,880 2,870 21230 2,180 

4 1,180 830 670 595 3,780 7,740 14920 2.370 1,880 2,930 2+230 24210 

5 1,170 820 665 595 45220 7+480 1,920 2+400* 1,880 2,860 24220 29250 

6 1,160 810 665 592 4,580 74140 1,830 24410 1,920 2.750 24220 24290 

7 1,150 805 660 590 4,910 6,790 1,820 25370 1.980 24750 24220 2,310 

a 1,140 800 660 585 5,120 6,550 1,810 24380 29130 2.750 29130 21320 

9 1,120 795 655 583 54320 6280 1,770 2410 29290 24750 2+130 21330 
10 1,090 785 655 583 54320 54940 1,760 24330 24360 2,670 24130 24340 
ll 1,080 780 655 583 5,320 5,730 1,710 21340 20450 24650 24130 24330 
12 1,070 175 650 582 5240 5,390 1,710 24340 2,500 2650 2,130 2,310 
13 1.050 770 650 580 59260 5,100 1,710 2,240 29490 21630 27040 2290 
14 1,040 765 645 580 5,280 4,850 1,670 2,250 2»550 2,530 2,030 2+ 260 
15 1,030 755 645 580 5300 4,610 14750 24250 24580 24520 1,960 24210 
16 1,020 745 640 580 54330 45270 1,780 2,250 24490 24430 1,870B8 2,200 
17 1,000 735 640 590 51460 4,060 1,790 24210 2510 25430 1,850 2,140 
18 990 730 640 600 5,760 34820 1,790 21170 2+760 24430 1,790 2100 
19 980 725 635 615 69280 3,640 1,790 2,170 2.820 20430 1,760 2,010 
20 9TOE 720 630 635 61670 3,530 1,790 2,160 2,860 2360 1,720 1,990 
21 955 715 625 650 7,070 34400 1,800 2,090 3,010 21340 1,700 1,900 
22 945 710 625 670 7,540 34290 1,810 2,090 3,050 2» 340 1,680 1,800 
23 935 705 620 715 7,950 3,170 14840 24140 34120 24340 1,660E 1,700 
24 920 700 620 750 8410 2.920 1,950 2130 34170 2.340 1,670 1.640 
25 910 695 615 820 8+650 2,730 1960 2110 3,180 2,330 1,680 1,580 
26 900 695 610 920 8,710 21640 1,890 2,050* 34180 2,330 1,720 1,500 
27 895 695 605 1,100 8.810 2,460 1,880 2,010 3,180 2.330 1,790B8 19440 
28 880 690* 605 1,250B 8-990 2+ 430 1.820 1,990 34180 2,330 1,880 1,400 
29 870* -- 605 1,600 9,050 2,330 1,980 1,900 3+180 2,330 1,940 1,330 
30 R60 -- 600 1900 8.830 24230 25110 1,890 3,080 2,330 2,000 1,300 
31 850 -- 600* -- 8,590 -- 29150 1,880 -- 25330 -- 1.270 
MEAN 1,030E 759 639 741 6,130 4,850 1,870 2,200 24580 2,560 1,970E 1,970E 
MAX. 1, 220E€ 845 680 1,900 9,050 8,470 24210 21410 34180 3,090 24330 2,340E 
MIN. 850 690* 600 580 2,310 2,230 1,670 1,880 1,880* 2,330 1,660E 1,270E 
M.F.C. 2449 2332 -280 0324 2.683 2.122 2816 2963 1.130 1.119 2863 -863 
—— {i Ht —— =. 

FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 2 Years) 
MEAN 2,280 cfs 2,020 cfs 
MAXIMUM 9,050 cfs on May 29 9,050 cfs on May 29, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 9,070 cfs at 3 p.m. on May 29 9,070 cfs at 3 p.m. on May 29, 1963 


418 cfs, April 1 to 15, 1962 


MINIMUM 580 cfs, April 13 to 16 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to April 29, November 16 to 27 and from December 1. 

E - Estimated to January 20 and from November 23. 

Stage discharge relation is extrapolated above 9,630 cfs and below 1,190 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


COAST 


7.3 MI. FROM THE GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 
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STATION NUMBER 093805 


DRAINAGE AREA - 2370 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


STATION IN OPERATION SINCE 1962 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


| 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
a 70 | ‘j 

1 as £2 — a =e ao ae 24270 1,660 3,550 3,080 2,190E 

2 de ae ns = a = as 24210 17630 34420 3,080 24140 

5 = = — 2S =e Ses ae 24140 17580 3,310 24980 2,100 

4 ti — — = — ai = 24110 1,550 3,090 3,070 24060 

5 es a anf = 2 = =e 2080 24180 3,080 3,070 24040 

6 a2 = 2 Sc = = =t 24020 3,060 3,080 3,070 2,010 

7 a me =< = ae ‘so ae 1,990 3,180 3,080 3070 2000 

8 ton ne = at = = = 1,970 3,070 3080 2 +980 1,990 

9 — —— —— a ere == conse 14930 2870 3,060 22950 1,960 
10 = te ae = = Be a 12880 2770 2,970 2,940 1.940 
li zal = = a at ee <= 11800 29630%| 24940 24840 1,920 
12 = = _ 5 = =e ae 15740 24600 2900 24840 1 +900 
13 a oe = sis a an cote 1,690 24590 24850 29740 14900 
14 = eet as so = = — 1,630 29740 24850 24660 1-890 
ns Shp oh T= a 46 be =e 11530 2,970 2,910 Beer O 1,850 
16 as be = an = ze sé 1,710 3,090 34020 2¥610 1,810 
17 a = = ae ae a = 24040 3,150 3,980 24500 1,790 
18 ae te = a te = ar 24140 3,140 5,090 24500 1,760 
19 a = 22 — ae — ae 24150 34350 49780 24490 11720 
20 ed te 2 = os 3s ae 24140 3,540 4540 2,390B| 1,680 
21 = = oa Se ee a 3,520*| 24140 31650 44420 24390 1,640 
22 Bs Le a ad — ae 3,370 24110 34700 44150 24390 1,600 
23 ee — bee = = ak 3,230 24080 3,700 44040 24390 1,550 
24 on aa ae Se = = 3,050 24080 3,710 3,970 2,380 1,500 
25 a Hee iad as ke = 24980 24070 34730 3 4800 2,280 1,480 
26 et so = a a de 24840 24020 3,730 3,800 24280 11440 
27 = oo x2 = os Se 24750 14910 3,750 34800 2280 14410 
28 ae a = a “a 22 2610 14830 34750 3,750 2,280E| 1,390 
29 ki. ae =e _ a tod 24490 1,750 3,760 3,610 24230 1.340 
30 = se on ae ce se 2400 1,710 3,680 3,310 24000 1,310 
31 J a = =e 2a = 2,350 1,680 = 3,140 ae 1.290 

i 
MEAN = ae ee — we ae ss 1,950 3,020 3,530 2650 1, 760E 
| 
Fie |e ce os = se = a =o 24270 34760 5,090 3,080 2,190 
MIN. a os ae be oe os a 1,530 1,550 24850 2,000E| 1,290 
FOR THE YEAR 1962 
MEAN 
MAXIMUM 5,090 cfs on October 18 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
B - Ice effect from November 20. 
E - Estimated from November 28. 


5,170 cfs on October 18 


1,290E cfs on December 31 


Stage discharge relation is extrapolated above 12,700 cfs and below 440 cfs. 


Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel, 


19% 


COAST 


7.3 Mil. FROM THE GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE 


STATION NUMBER 093805 


DRAINAGE AREA - 2370 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


7 ae OE FE 
JANUARY FEBRUARY | MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
+ | = 
1 1,280E T9OE 565* 439E 45420 10,500 3,060* 2,360 34190 4,780 4,040 2+400E 
2 1,250 780 560E 438 4420 10,100 21930 2,360 34400 59140 3,790 21440 
3 1,220 770 555 436E 4,550 10,100 3,020 27260 4110 4+620 34730 21460 
4 1,200 760 545 436 62470 10,100 21980 24260 4,730 4.560 34590 27500 
5 14180 750 540 440 7+760 9,620 22750 27270 4,810 45410 34480 2520 
6 1,160 140 535 442 7,620 94280 2600 2.270 4,590 41160 34440 2,530 
If 14140 730 530 450 75030 8,880 29470 2280 41780 4,160 34440 25550 
& 14120 720 525 465 64540 8,470* 21360 21480 51230 4,390 34400 2,570 
©) 1,100 710 520 485 61040 7,930 25390* 20740 59170 41460 34310 2,580 
10 1,080 705 515 500 52680 7¥570 2290 24740 5,020 41460 39310 2,590 
11 1,060 695 510 520 55360 7,210 21270 2750 5020 4460 34310 2,600 
12 1,040 690 505 542 54200 6,870 2+280 2750 5,100 44330 34260 2,600 
13 1,020 680 503 580 5,200 6,560 2.280 2760 51200 41160 24930 21600 
14 1,010 670 500 610 51200 6,130 21560 2760 5200 41160 2,790 21580 
Ls 1,000 660 495 650 5+400I 54750 24920 2770 5,300 4,160 21720 2,570 
16 980 655 490 700 6,0501 5580 2,780 25770 59250 4,160 216608 2,550 
Uf 960 650 485 750 7,0001 51230 2620 27790 54120 4,160 2+590 21520 
18 950 640 480 800 8,720 52180 25520 2,670 5010 45160 2,500 2510 
19 940 635 477 1,000 10,100 4,910 25520 27670 51010 4,020 25400 2500 
20 930 630 475 1,300 12,100 4870 21740 20750 5,000 39760 2,370 24470 
21 910 620 472 1,580 13,000 4,780 21970 27920 4,930 3,700 27320 24450 
22 900 615 469 1,880 12400 4520 2-830 3330 4830 34620 29310 2+410 
23 890 605 465 24150 119400 49220* 2+660 3550 4,650 4,010 25310 27400 
24 880 600 460 29400 11,000 34970 21540 34690 4,510 4,200 27310 21360 
25 865 595 459 25570 12,300 3,720 24560 34730 4370 44320 24280 2,320 
26 850 590 455 25740 12,800 34650 2500 39450* 4,560 4,320 27280E 24290 
27 840 580 450 2,870 12+300 34490 2+420* 34420 57140 449320 2,300 21230 
28 830 575 448 35340 11.400 3,380 29330 39340 51230 41460 25310 2200 
29 827* = 444 44040 11,000 34310 25330 34300 5,100 41440 25340 2180 
30 805 oe 442 41390B 11,200 3220 2350 34300 4,930 45260 29360 29150 
31 800 Ths 440% ata 11,000 =s 24350 34190 == 41160 ha. 24120 
MEAN 1,000E 673E 494E 1,330 8,410 6,300 24590 2,860 4,820 4,270 2,870E 2+440E 
MAX. 1,280E TIOE 565* 41390 13,000 10,500 3,060* 3,730 59300 51140 4,040 2¥600E 
MIN. 800E STS5E 440* 436E 44420 3,220 2,270 21260 3,190 34620 2,280 2+120E 
M.F.C. «314 211 2155 e417 2-639 1.978 811 898 1.512 1.341 901 «167 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED ( 1 Year) 
MEAN 3,190 cfs 3,190 cfs 
MAXIMUM 13,000 cfs on May 21 13,000 cfs on May 21, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


436E cfs on April 3 and 4, 1963 


MINIMUM 436E cfs on April 3 and 4 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 

B - Ice effect to April 30 and from November 16. 

I - Interpolated. 

E - Estimated to April 3 and from November 26. 

Stage discharge relation is extrapolated above 12,700 cfs and below 440 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 


** - This figure includes an area of 778 square miles of which the flow is divided between Coast River and Quenet Channel, 
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PETITE RIVIERE DE LA BALEINE 


20.0 MI. DOWNSTREAM FROM ANCEL CHANNEL 


STATION NUMBER 094203 


DRAINAGE AREA - 4430 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST (Pataca s OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 
u a! 

1 aS ates ae Be we —— == 6,060 3,610 4,740 5,100 4,100E 

2 ae ee crs aS S53 — tS 5,870 3,500 4,830 51100 4,060 

3 — == = =e SS = a 5,750 3,520 4,980 5,100 34990 

4 cus =n ae sine ae a aS 51650 34500 52120 5,100 35910 

5 —_ —— aS ae = i ae 51480 3520 5,120 5,100B 3,890 

6 a 3S ~s = == a a= 54300 37540 5,120 5100 3,870 
If -— = a — — ee ez 51260 34580 54120 5100 3,800 

8 =e —— a = 2S == 2 5190 31540 5,120 57100 3,800 

9 aoe — a aaa oo aS ae 52020 3,540 5,300 51100 3,800 
10 a a ae — == = —— 5120 34550 51480 5100 31790 
il — —— a ee —— == SS 5,020 3,550 51480 5,100 3,780 
12 ~= == =S — = 7 Ge 4,930 3+550* 51480 5,070 34750 
1 —— == —— a rr, —— = 4,860 3,580 51480 4,930 34740 
14 == a ae aS == ao a 49720 3600 5+480 4,830 34720 
183) —— as a == =< 22 Se 4,560 3610 5390 4,760 3.700 
16 = tee a a c= == = 4,500 34630 54370 4,760 3,690 
17 SS we == aS =< — eo 41470 31650 54480 4,760 34660 
18 = —— ao aS = = 2 41420 34690 51480 4,640 31620 
19 =o a == oS oe == cr 42420 34770 51480 4,570 34600 
29 -- == ss = == —— = 4370 32930 57480 4,570 34560 
21 == — rt — ote 3 we 4,370 4,030 5400 4,590 3,530 
22 Sa ace SS == — —— Ss 41340 4,080 5,300 4,570 3,500 
23 ao ae a == = == 64930* 49260 47110 5,300 41570 34440 
24 == a So i = =O 6,700 4.270 49120 57300 4,570 3400 
25 = a = a = moe 6,660 41240 44140 5370 41420 34350 
26 ae = aia sa == 5 61620 42170 4,170 51460 4,400 34320 
27 a= = a == = = 6,580 4,030 41240 51460 4,400 3280 
28 ss a —— —— SS == 6,520 3950 4,420 5280 41240 34220 
29 Se ao ae 3 = a= 69470 3,850 4,560 5210 4,240E 34180 
30 = as oe as ae i 6,280 3,800 41620 52100 4,200 34120 
31 oS ne a a SS = 65170 34740 —— 5100 = 34100 
MEAN a = = = —— == == 4,710 39820 5,280 4,770 34620E 
MAX. =e = == == == 7> SS 6,060 4620 57480 5,100 4,100E 
MIN. a= = == == a =a ae 34740 3500 4,740 4e200E 3, 100E 

FOR THE YEAR 1962 
MEAN 
MAXIMUM 6,930 cfs on July 23 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 3,100E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect from November 5, 

E - Estimated from November 29. 

Stage discharge relation is extrapolated above 8,600 cfs and below 4,040 cfs. 
Accuracy of records: fair. 


** - The flow from this drainage basin is divided between Nastapoca River, Boutin River and the Petite Riviére de la Baleine. 
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PETITE RIVIERE DE LA BALEINE 


20.0 MI. DOWNSTREAM FROM ANCEL CHANNEL 


STATION NUMBER 094203 


DRAINAGE AREA - 4430 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 4 


= 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
4 a 4 io | 
l 3,030E 1 e¢91LOE 1,9510E 1+420E 1,800E 7, 800E 7,100 5,510 -- -- -- -- 
2 2+990 1,890 1,510 15420 1,900 7,900 7,040* 59510 =< -- -- -- 
3 24940 1,870 15500 1,420 2,000 8,000 7,020 5510 =< -- -= pe 
4 24900 1.840 1,500 1+420 2,100 8,100 61810 51640 at = be: a 
5 2,830 1.820 1,490 19420 29230 8,150 6,580 5710 —S =. -- -- 
6 2,800 1810 1+490 19420 2,370 8,200 6,350 5,710 -- -- -- -- 
7 24750 1,790 1480 1,420 29530 8.200E 65340 54730 =~ -- -- -- 
8 2,700 1,770 14480 1420 2-700 8,190* 6,110 5,760 -- -- -- -- 
9 27650 1.750 19480 1420 2830 8,240 6,090 5800 -= -- -- -- 
10 27600 1.730 1+470 15420 3,000B 8,540 5,910 51930 -— -- -- -- 
Lt 27550 1,710 15470 14420 3,200 8,650 5,870 55930 <= -- -- -- 
2. 27520 1,700 14470 1+420 34400 8,670 5, 850* 67020 == am ae es 
13 22490 1,680 14460 1+420 3,600 8,810 5,870 6+130 “= -- -- -- 
14 24440 1,670 14460 1-420 3,800 8,900 5-870 6,130 = == -= -- 
15 21400 1»660 1450 1+420 4,000 8,750 5,890 67130 -- -- -- -- 
16 2370 19640 19440 14430 4,300 8,730 5,890 67150* = = —— = 
17 21330 14630 19440 14430 4,600 8,750 5930 6,170 -- -- -- -- 
18 2300 1,610 19440 15430 4,850 8,770 5.820 60210 —— == -— -- 
19 2,270 1600 1°440 1+440 5,180 8,770 54670 65260 —— -= — -- 
20 21230 1°590 19430 1.450 52250 8,580 5.580 69520 -— -- = -- 
ral 2,200 1,580 15430 15460 5,700 8+420 51460 67660 -- -- -- -- 
22 2180 1,580 1,430 1.480 5950 8,220 52420 65580 = -< -=- -- 
23 2+150 14570 1430 1+490 65190 8.220 5460 65520 -- = -= - 
24 2+120 1560 14430 1,510 69400 8,030 51280 6,540 -— -- -- -- 
25 2,090 1,550 1+430 1,540 6,600 72850 54230 61660 a =-< -= -- 
26 2,050* 15540 15430 1,560 6,800 7,670 5,300 6,560 == -= == == 
27 2200 1530 14430 1,600 7,000 7,530 5,230 65510% == = -— — 
28 2,000 1,520* 1+420 1,640 72200 79330 52120 -- -- -- -- -- 
29 1,990 — 14420 1,700 7.400 7e290* 59140 -- -- -- -- -- 
30 1,960 -- 14420 15750 7,500 7+220 5240 -- -- -- -- -- 
31 14940 — 15420* -—— 7,700 -- 5,400 -- -- -- -- -- 
MEAN 2+420E 1+680E 15450E 1,470E 4,520E 8, 220E 5,870 “= -- —- == -- 
MAX. 3,030E 1 »910E 1,510E 1,750€ T, TOOE 8,900 7x100 -- =< “= = 5 
MIN. 1,940E 1,520* 1,420E 15420E 1,800E 71220 57120 == == —— == a 
| 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (... Years) 
MEAN 
MAXIMUM 8,900 cfs on June 14 8,900 cfs on June 14, 1963. 
MAXIMUM INSTANTANEOUS 8,920 cfs on June 13 at 3 p.m. 8,920 cfs on June 13, 1963 at 3 p.m. 
MINIMUM 1,420E cfs, March 28 to April 15 1,420E cfs, March 28 to April 15, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement 

B - Ice effect to May 10, 

E - Estimated to June 7, 

Stage discharge relation is extrapolated above 8,600 cfs and below 4,040 cfs, 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor. 


** - The flow from this drainage basin is divided between Nastapoca River, Boutin River and the Petite Riviére de la Baleine, 


This Station was discontinued on August 27, 1963. 
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PETITE RIVIERE DE LA BALEINE 


4.2 Ml. UPSTREAM FROM THE ANCEL CHANNEL 


STATION NUMBER 094206 


DRAINAGE AREA - 4220 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


STATION IN OPERATION SINCE 1963 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


T T 

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 
1 a == == aes a = 651 70* a 59520 5230 44330 3,400E 

2 =a aad aint = —_ aes ay ‘ann 59520 51230 4,330 3400 

3 +e = == a <a ay gi: mes 5+520 54230 4330 34400 

4 == =< = cm. a ——- a ee 51300 51230 4,330 34400 

5 =e os sa — a amie —— = 5+210 51230 493308 34400 

6 == —— => — a ‘a =o vee 54120 59230 4,320 34400 

i = faa Ca ae am a, act ae 5,120 51230 4,310 32400 

8 = rey = aia ra —. ar = 54120 54230 41300 31390 

o =< me mee aa — aie — mata 51120 51250 44280 34380 
10 << =? == aa is am — = 5120 5210 49210 34350 
11 aa = it av = te 41980* mis 5120 5,000 4,180 34340 
12 == == =o a rare oe — en 53120 5,000 4,120 35330 
13 < os nd oe imine: ae or ini 5e120 5,000 4,050 34320 
14 =F aaa se <= op = oe == 52120 5,000 3,990 34300 
15 ce == irs viens — — == == 52120 52000 34930 3-300 
16 a == a am aa see =e at 54140 4,770 3,850 3,300 
17 = =o <7 ney ma aa —— aa 59140 4770 3,800 34290 
18 as ied fee om, eae im a one 59140 4,770 3,730 34280 
19 = nics Gi pee a in —— ait 5160 4,770 34680 3,260 
20 adel = a= ia a _ _ a 51160 42770 34630 34230 
21 nine as ac ae —_ rare == a 5,160 4,660 3,600 3,200 
22 == = = aaa ae ali nes ia 52180 41660 3,550 34180 
23 a price mee ae es 7, 520* a ae 5,180 4.770 34530 34140 
24 ay —— este os aie an one a 57180 4,770 35520E 3,100 
25 ad == Sra ats ee a ee pee 52210 4,770 34510 3,080 
26 sim ola aa. rar —_ on mm 51520* 57210 4,770 3,500 3,030 
27 a =— = mite mr an apa 52520 5,210 4,770 3490 2990 
28 sais ae == aoe on ae. at 51520 51210 4,730 34450 22920 
29 == i == — <a om nad 51520 54230 4,530 34430 2.880 
30 == == = —— alice — an 5,520 5230 4330 3+410 2,830 
31 ira <a —= ay an == == 51520 —s 4,330 Paes 2,800 
MEAN mas at er ated — a =a a 52200 44910 3,900E 3,230E 
MAX. i a = == am as ea =e 51520 5250 4,330 3,400E 
MIN. == co: << — = alas “> om 51120 41330 3e410E 2,800E 

FOR THE YEAR 1963 
MEAN 
MAXIMUM 7,520 cfs on June 23 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 2,800E cfs on December 31 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement 

B - Ice effect from November 5. 

E - Estimated from November 24. 

Stage discharge relation is extrapolated above 12,000 cfs and below 1,420 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - The flow from this drainage basin is divided between Nastapoca River, Ancel Channel, Boutin River and the Petite Riviére de la Baleine. 
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BOUTIN 


11.5 Mi. DOWSTREAM FROM THE QUENET CHANNEL 


STATION NUMBER 094201 


DRAINAGE AREA - 557 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1962 _ 
JANUARY sale MARCH APRIL MAY JUNE 


a T + 4 


JULY 5 AUGUST SEPTEMBER| OCTOBER NOVEMBER | DECEMBER 


at 


13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
15 -- -- -- ~~ -- -- -- = -- -- -- -- 
16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
18 -- -- -- -- -- -- -- = -- os o -- 
19 -- -- -- -- -- -- ne -- -- -- -- -- 
20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


22 -- os -- -- -- -- a= - -- -- -- 
23 -- -- -- =. -- -- -- os -- -- -- -- 
24 -- -- -- -- os -- -- os -- -- -- -- 
25 oe -- -- = -- -- a: -- -- os -- -- 
26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- oe os -- 
27 -- os -- -- -- -- -- -- oe -- o- -- 
28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
29 -- -- -- oe a -- -- -- -- -- -- -- 
30 ~~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- o -- 
31 -- -- -- -- -- -- oe -- -- -- -- -- 

MEAN -- -- -- -- -- -- -- -- -- oe -- -- 

MAX. -- -- -- -- -- -- -- -- -- oe -- -- 

MIN. -- -- -- -- -- os ae -- -- ae -- -- 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
Stage discharge relation is extrapolated above 8,800 cfs and below 365 cfs. 
Accuracy of records: good. 


** - This figure excludes an area of 4,220 square miles of which the flow is divided between Nastapoca River, Ancel Channel, Boutin River 
and the Petite Riviére de la Baleine, and also an area of 778 square miles of which the flow is divided between Quenet Channel and the 
Coast River, 
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BOUTIN 
11.5 Ml. DOWSTREAM FROM THE QUENET CHANNEL 


STATION NUMBER 094201 


DRAINAGE AREA - 557 SQ. MI. ** STATION IN OPERATION SINCE 1962 


GAUGE - RECORDING NATURAL DAILY DISCHARGES 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
a | -+ _ 
1 465E | 378E 319E 269E 420 3,810E 2,160 1,480 2,120 29430 1,860 1,510E 
& 462 375 Bb 268 480 3,870 2,110 1,480 22130 2400 1,860 1,490 
3 460 tres 314 267 530 34950 2,000* 1,460 2,070 2400 1,860 1,480 
4 457 370 312 266 597 4,010 1,880 1,460 2,020 21400 1,860B 1,460 
5 455 370 310 265 T47B 4,040 1,830 1,520 2,030 2400 1,860E 1,440 
| 
5 | 450 368 308 265 838 4,050 1,760 1,570 2,110 2400 1,850 14420 
7 | 445 365 306 265 920 4,050 1,730 1,570 27180 27400 1,840 1,400 
| 8 443 362 304 265 1,050 4,050 12630 1°670 27260 22400 1,830 1,380 
| 9 | 440 | 360 302 265 1,190 4,050 14630 1,730 2340 22340 1,820 1,370 
19 | 437 358 301 264 1,220 3, 960E 1+530* 1,790 27360 29260 1,800 1,350 
Li 435 3577, 300 263 1,260 34920 1,500 1,790 2,370 29260 1,780 19320 
12 | 431 353 298 262 1,300 3,920 15480 1,780 2390 29260 1,760 1,300 
13 | 427 350 297 261 14390 3,750 14440 1,780 20460 2260 1,700 1270 
14 | 425 349 295 260 1,400 3,750 12430 1,780 22540 29230 1,640 1,250 
15 | 423 | 348 | 293 260 19440 34750 14430 1,780 25540 29120 1.640 1,230 
ie | 420 | 345 292 260 | 1,510 34600 17440 1,780 24460 24120 1,630 1,210 
Vit 417 | 342 290 260 1,500 34390 12440 1.780 2390 29120 15620 1,190 
18 415 340 289 260 1,580 3,290 1,350 1,780 22390 2120 19620 1,170 
19 410 338 287 72532) 1,720 3,270 1,350 1,780 27390 22120 1,620 1,140 
20 407 337 286 258 1,.830E 3.150 1,410 1,790 2,390 21020 14620 15120 
21 } 405 335 284 260 2,000 34130 15460 1,910 2,390 1,990 1,610 1,100 
| Cie | 400 333 282 261 29150 3,090* 1,500 1,980 2+460 1,990 1,600 1,080 
23 400 330 281 263 22340 22940 1+560 2,190 22550 1,990 1600 1,060 
24 397 329 280 270 2,580 2,780 1,590 29220 2550 1,990 1,590 1,040 
25 395 328 278 275 22740 21630 1,590 21340 2550 1,990 1580 1,020 
26 392 326 277 284 21960 2,560 15570* 2,340 27540 1,990 1,570 1,000 
IDR 390* 322 276 294 3,180 27420 1.590 27340 29400 1,990 1,550 985 
28 387 321* 274 310 34290 2+420 1,540 2,360 2,400 12990 1,540 965 
29 385 —— 272 eejo} 3 3,470 2.350 1,490 2+270 22400 1,990 1,530 948 
30 382 = 271 380 3,600 2160 1480 22230 2 +400 1,990 1,510 930 
31 380 =* 270* = 34700 =-= 1,480 2,180 — 1,860 — 928 
MEAN 421E 349E 292E rat a = 1,770E 3,400E 1,590 1,870 2350 21170 1,690E 1,210E 
MAX. 465E 378E 319€ 380 3,TO00E 4,050E 2,160 2,360 29550 27430 1,860 1,510E 
MIN. 3805 321* 270* 258E 420 2,160 1,350 1,460 27020 1,860 1,510E 928E 
M.F.C. 2289 2239 -201 187 1.219 2-341 1.095 1.285 1.618 1.491 1.163 - 833 
FOR THE YEAR 1963 FOR ALL THE YEARS RECORDED (1 Year) 
MEAN 1,450 cfs 1,450 cfs 
MAXIMUM 4,050E cfs, June 6 to 9 4,050E cfs, June 6 to 9, 1963 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 
MINIMUM 258E cfs on April 20 258E cfs on April 20, 1963 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 

B - Ice effect to May 5 and from November 4, 

E - Estimated to April 29, May 20 to June 10 and from November 5. 

Stage discharge relation is extrapolated above 8,800 cfs and below 365 cfs. 
Accuracy of records: periods without effect of ice, good; those with ice effect, poor, 


** - This figure excludes an area of 4,220 square miles of which the flow is divided between Nastapoca River, Ancel Channel, Boutin River 
and the Petite Riviére de la Baleine, and also an area of 778 square miles of which the flow is divided between Quenet Channel and the 
Coast River. 


BOUTIN 


6.9 Ml. UPSTREAM FROM THE QUENET CHANNEL 


STATION NUMBER 094204 


DRAINAGE AREA - 471 SQ. MI. ** 


GAUGE - RECORDING 


DAILY DISCHARGE 


197, 


IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


STATION IN OPERATION SINCE 1963 


NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE | JULY i AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
i te 
L om a = se Se == 1,400 991C 1,360 14590 1,170C 740E 
2 =a == << =o a a= 1,330 991 1,449 14620 1,160 735 
5} = = =e od Sis == L, 260% 999 1,440 1,530 1,160 720 
af oe a ae" a a5 ae 1,200 1,910 1+440 1,530 1,1508 720 
5 = == == = == == 1,180 1,020 1,440 1,530 1,150 710 
6 =e = aS == == a 1,110 962 1,510 1,530 1,140 705 
if = == == == me == 1,040 962 1,540 14520 1,130 700 
8 =S == a ao ce al 1,930 999 14630 15460C 14130 695 
y ae SS == ae =, == 969 1,019 1,639 14420 1,120 685 
10 == == a a a= == 980* 1,910 1,639 1,390 1,100 680 
Ly am se ae ee =o == 1,010 1,019 1,630 1+380 1,080 675 
12 = -- -- -- -- 2+390* 1,050 1,930 1,630 1,380 1,060 665 
13 == -- -- -- == 21410 1,080 1,040 1,630 1,370 1,030 660 
14 -- -- -- -- -- 2,310 1,050 1,040 14630 1,350 1,000 655 
15 -- -- -- -- a 24310 1,010 1,089 1,630 1,310 980C 645 
16 == -= == -- -- 24280 1,020 1,080* 1,640 1,300 940F 640 
17 == — == -- == 2,190 980° 1,130 1,640 1,300 920 635 
18 == ao — a= == 2,120 980 1,190 1,640 1,290 900 630 
19 == == == == —— 2,070 980 1,240 14649 1,290 880 625 
20 == == =~ -- =-- 1,950 930 1,330 19650 1,280 860 615 
21 == -- -- -- == 1,950 1,000 1,390 1,650 1,270 855 610 
22 = == == == == 1,890 948 14440 1,580 1,260 840 600 
23 =~ —— -- -- -- 1,840 948 14509 1,590 1,250 B25 595 
24 -- -- -- -- -- 1,780 980 1,559 1,589 1,240 815 590 
2 -- -- -- -- -- 1,650 980 1,460 1,570 1,230 800 585 
26 -- -- -- -- -- 1,640 980 1,499 1,570 1,220 790 580 
Pata -- ae -- -- -- 1,560 990 1,510* 1,570 1,210 780 575 
28 -- -- -- -- -- 1,550 1,030 1,599 1+580E 1,200 775 565 
29 -- -- -- -- == 1,420* 958 1,430 1,580 1,200 760 563 
30 —— -- -- -- -- 14420 958 1,439 1,580E 1,199 750 560 
31 -- —- -- -- -- -- 999 1,439 -- 1,180 -- 550 
MEAN == -- -- -- -- == 1,050E 1,200£ 1,580 1, 350€E 96BE 642E 
MAX. -- -- -- -- -- -- 14400 1,550 1,650 14620 1,170C 740E 
MIN. -- -- -- -- -- aS 948C 962C 14360 1,180C T50E 550E 
FOR THE YEAR 1963 
MEAN 
MAXIMUM 2,410 cfs on June 13 


MAXIMUM INSTANTANEOUS 


MINIMUM 


MINIMUM INSTANTANEOUS 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
B - Ice effect from November 4, 
C - By comparison with Boutin River downstream from Quenet Channel, July 17 to August 12, and October 8 to November 15, 


E - Estimated September 28 to 30 and from November 16. 


550E cfs on December 31 


Stage discharge relation is extrapolated above 6,600 cfs and below 1,000 cfs. 


Accuracy of records: 


periods without effect of ice, fair; those with ice effect, poor. 


** - This figure excludes an area of 4,220 square miles of which the flow is divided between Nastapoca River, Ancel Channel, the Boutin River 
and the Petite Riviére de la Baleine. 


BOUTIN 


AT OUTLET OF MOLLET LAKES 


STATION NUMBER 094205 


DRAINAGE AREA - 4220 SQ. MI. ** 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 
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NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


—s 


FEBRUARY 


MARCH 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


DECEMBER 


MAX. 


MIN. 


1, 1LL0* 


NOTES: 


* - Discharge measurement. 


Accuracy of records: 


fair. 


*x* - The flow from this drainage basin is divided between Nastapoca River, Boutin River and the Petite Riviére de la Baleine. 


ANCEL CHANNEL 


7.6 Mil. UPSTREAM FROM THE PETITE RIVIERE DE LA BALIENE 


STATION NUMBER 094202 


DRAINAGE AREA 75 SQ. MI.** 
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NATURAL DAILY DISCHARGES 


JANUARY 


FEBRUARY 


MARCH 


DAILY DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND FOR 1963 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER 


NOVEMBER 


1,180* 


1,000* 


NOTES: 


* - Discharge measurement, 
Accuracy of records: 


poor. 


** - This figure excludes an area of 2,870 square miles of which the flow is divided between Ancel Channel, Nastapoca River and the Petite 
Riviére de la Baleine. 
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Stations for which discharges were published by the Federal Government in Water Resources Papers and for 
which revised data are included in the present publication 


Federal Government Paper Quebec - AH-2 


: Station Paper Mess ; 
Name of the Station Station No, 
No. No. 

Bell, at Mattagami 3 AC -4 140, 143 080707 
143 1963 

Broadback, downstream from Waswagami River 3 BE-1 LSS Reus 1960 080801 27 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Eastmain, at Basile Gorge 3 CC-1 T2933) 1959 090601 64 
133, 137, 1960 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Grande Riviére (Fort Georges), downstream from the Achazi River 3 DF-1 129), USS 1959 092704 101 
We 6) ab Si7/ 1960 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Grande Baleine (Riv. de la), at First Falls upstream from the Mouth 3 ED-1 1295 133) 1959 093803 Lh 
133, 137 1960 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Nottaway, downstream from Mattagami Lake 3 AD-1 TSS US7 1960 080701 a 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Rupert, at Nemiscau Lake 3 BC-1 LS. 1951 081001 34 
115 Lo52 
115 1953 
115 1954 
Wiss Lg 1955 
Hig 1956 
UK ZAG 1957, 
126, 129 1958 
129, 133 1959 
WS) Sie ee 1960 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Waswanipi, at Waswanipi Lake SABE! 115 1950 080702 10 
TAS) LOSE 
115 LIS2 
IWS 1953 
115 1954 
US, 19 1955 
119 1956 
9, 26 1957 
126, 129 1958 
V2; uss ISS 
133, 137 1960 
137, 140 1961 
140, 143 1962 
143 1963 

Waswanipi, near Desmaraisville 3 AA-1 140, 143 1962 080704 25 


143 
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DEMON TROIS, cucwmin trom therGmande) Riviere ccleaner) © yo. We) 0) iced del owe ustge ol as fm > Leonel ReaD at toletele~ foe) To MtNE esoM eke) ie (Nelle Sass 152 
DE PONTOIS, 15.1 mi. upstream from the Sakami River............ si belie! vel Koh ke ce) ee) As pstpisl sey tos MG) force Matched ARG RRAR RAGA OME adhe) a Moiatek se Mey 160 
DELON TROIS, Jeoumi downstreanerromi the: SalWammanR1vVier cso. s nt % 4) 10: so eaten ist a iiie/ ie" Peel aie s)lole Ne) ($0 susie! (el fell tush ca @) = wee) (8) 9) Ue) (0) fe: 1 156 
BASTMAIN, 4.5 mi. downstream from the Clearwater River . . 2. 2.1 1 ee sle © ee seis wis eles © Meio ole © els) o ees 's ¢ ele Sue's 70 
HAGMNEAIN at Head) of Basile Gorges wie. ellis io elelce wie ae we elem lm wie ie fe de lle! ee elliot Nema) “BE Meine SE ame «i PRIOR SNR CIKas sailfetbe Re) Te, 7 64 
EAU CLAIRE (Riviére 4 l') - see Clearwater River 
ELL - see Gipouloux 
FORT GEORGE - see Grande Riviére 
FREGATE (East Arm) - see Masta Channel 
FREGATE (West Arm) - see De Pontois River 
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GIPOUMOUSG, cecrmipdawns bream tn Omri Male.) sasel ot) so fe) 0 © la aiPaln she ales ileigaylon ay) wi 0! 6! = 0) Val “(ailtn 0) ind iv si fei Kenai. 9/ 14/4) hisscaiks) sei tel evs 80 
GRANDE BALEINE (Riviére de la) - see Grande Riviére de la Baleine 
GRANDE RIVIERE, 5.9 mi. upstream from the De Pontois River . 2. 20s see ee ee cee eee ee ee te ee eh ee ww ee LE 
GRANDE RIVIERE, 2.0 mi. downstream from the Achazi River .. 1... eee ee ee ee ee et ee tw ee ee we NT eT oe TE 101 


GRANDE RIVIERE, 5.0 mi. downstream from the Sakami River .. 0.26 wees eee we te ee he ee ww me eae we we we wee 107 
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GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE, 8.7 mi. from Mouth,..... al arhatee Satyr eng 


GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE, 12.0 mi. upstream from the Denys River 


GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE, 19.0 mi, upstream from the Denys River ... 
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE, at Outlet of Bienville Lake.......... 


GREAT WHALE - see Grande Riviére de la Baleine 


KANAAUPSCOW, 0.8 mi. upstream from Poutré Creek ...... a ha ess Ne Hale Wo aes otewe Bs 
KANAAUPSCOW, 2.4 mi. upstream from Poutré Creek ..... SAMA! Cu, Oo: 0 


LITTLE WHALE (Head Waters) - see Ancel Channel 
LITTLE WHALE - see Petite Riviére de la Baleine 


ote se Ne te 


MAS TAc(Channel), 0:5: downstream: from the De UPontors: Riverine ss eis aheena sits oe eieeeeaia rolls aires iain) Sinaien Se een 


MENOUOW - see Giard River 
MICHEL - see Rapin River 


MIS TASSINE GAKE) .. isi als 6 As oa ny ert Baio Cet Bee eee One Gat t sicetgs! ol See Paperis oof ths io hetvanrs, fetey is eles) tow 0 bole tema em eee eC ee 


OPINAGA, 10.0 mui. tpstream from the (Girard Ravera. jis oles een ee ieiennene 


PETITE RIVIERE DE LA BALEINE, 4.2 mi. upstream from the Ancel Channel 
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE, 20.0 mi. downstream from Ancel Channel 
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE (Upper) - see Ancel Channel 


POUTRE,. lesumi., from the; Kanaaupscow Ravers 3 -./% ts. aun) ors ke of 4 Gud) foie einen ek ger Pee lt: -2 ae ee eee ed 


RAPIN, 0.7 mi. from the Eastmain River 


RUPERT, 7.1 mi. downstream from Némiscau Lake 


RUPERT, at, Outlet: of, Némadis. caw Taal ss pte seca: qi te) te feb twig: to 10: v0) 4a, ve fo: tote: ita elles Ne, warne. vel cts te aes oa een oe nee eC EEE, eie ue, ee 


SAKAMI, 1.4 mi, from the Grande Riviére 
SAKAMI, upstream from Frégate Lake - see De Pontois River 
SAKAMI, 18.1 mi. upstream from Sakami Lake 
SAKAMI, 1.5 mi. downstream from the De Pontois River 


SAKAMI LAKE 


WASWANIPI, 0.3 mi. downstream from the Opawica River 
WASWANIPI, at Outlet of Waswanipi Lake 
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